LP-9800C 


EPSON 


ネツトワ—クド 


本機をネットワークプリンタとして使用していく上で必要となる情報を詳しく説明し 
ています。また、各種トラブルの解ま方法やお客様からのお問い合わせのをい項目の 
対処ち法を説巧していまず。目的に応じてあ要な章をお読みください。 
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EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株が会おの寶録商標です。 

IBM PC 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標 
です。 

ノベル、 Novell 、 NetWare 、 NDS は、米国 Novell ， Inc . およびノベル株式会社の登録商 
標です。 

NDS は 、 Novell Directory Services の略称です。 

Novell Directory Services、Client 32、 IPX 、 IntranetWare、IntranetWare Client 、 IPX / SPX 、 
NetWares 、 NetWare 4、 NetWares 、 NetWares 、 NLSP 、 NLM 、 SPX、NovellDistributed 
Print Services および NDPS は、米国 Novell , Inc . の商標です。 

Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 漢字 Talk 、 Mac 、 MacOS 、 MacOSX 、 
AppleTalks EtherTalk、Open Transports Rendezvous、TrueType は Apple Computer , 
Inc . の登録商標または商標です。 

MS - DOS、Microsof し Windows および WindowsNT は米国 マイクロソフト 社の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobats Adobe Acrobat Reader、PostScript は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

そのほかの製品名はを社の商標または登録商標です。 

Java およびすベての Java 関連の名称は、米国 Sun Microsytemsjnc . の米国およびそ 
の他の国における商標または登録商標です。 

This product includes software developed by the University of California , Berkeley , and 
its contributors . 


-ごを意- 

① 本書の内容の一部または全部を無断串云載することは固くお断りします。 

② 本書の内をについては、将ま予告なしに変更することがあります。 

③ 本書の内容に ついては、 万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 
<ださい。 

⑤ 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた 
り、またはエプソンおよびエプソン指をの者に<かの第=者により修理.変更された 
こと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承く 
ださし、。 

⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認を品 jii かのオプションまたは消耗品を装着 
し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負い 
かねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。 


◎セイコーエプソン 株式会社2004 




本書中のマーク、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークががい 
ている記述は必ずお読み<ださい。それぞれのマークには次のような意巧がありまず。 



この表示を無視して誤った取り扱いをずると、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容を 
記載していまず。また、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示し 


ています。 


ぉす I 補足説明や巧っておいていただきたいことを記載しています。 


な 関連する内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記について 

Microsoft ⑩ Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ⑩ Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ⑩2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ⑩ Server 2003 Operating System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをぞれぞれ 、 Windows 95 、 Windows 
98 、 Windows Me 、 Windows 200 0 、 Windows XP 、 Windows Server 200 3 、 Windows 
NT 4.0 と表記していまず。また 、 Windows 95 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 
2000 、 Windows XP、Windows Server 2003. Windows NT 4.0 を燃称する場合は、 
「 Windows 」、 複数の Windows を併記ずる場合は 「Windows 95/98/ Me 」 のよう[こ、 
Windows の表記を省略ずることがありまず。 






Mac OS / Macintosh の表記について 

Apple ® Mac OS ® バージョン 8.6 〜 9.2.2 

Apple ® Mac OS ® X バージョン10.2およびそのアップデート版 

Apple ® Mac OS ® X バージョン10.3およびそのアップデート版 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Mac 0 S 8/9 、 Mac OS X 
と表記しています。また、システムを件を表すために Mac OS 8.6-9. X 、 Mac OS X 
10.2 JU 降のように省略したバージョンを表記することがあります。なお、これ 6 の OS 
を総称ずる場合や Macintosh の八ードウエア自体を表す場合は、 「 Macintosh 」 と表記 
します。 


掲載画面について 

• 本書に掲載する Windows の画面は，特に指をがない限り Windows XP の画面を使用 
しています。 

• 本書に掲載する Mac 0 SX の画励ま，特に指定げない限り Mac OSX 10.3の画面を 
使用しています。 


ち < じ 
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ご使用の前に 

最初にお読みください。ネットワークインターフェイスの機能と動作環境を説明しま 
す。 


参動作環境 . 9 

参を部のち妳と働き . 10 

参 EpsonNet ソフトウエアのご案内 . 11 
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動作環境 


ネットワークインターフェイスの動作環境 


本機のネットワークインターフェイスの動作環境は次の通りです。 


OS 

バージョン 

印刷方法 

Windows 95/98 


- TCP/IP (EpsonNet Print 巧用） 

■ IPP (EpsonNet Internet Print 使用） 

■ MS Network 

Windows Me 


- TCP/IP (EpsonNet Print 巧用） 

■ IPP 

■ MS Network 

Windows NT 4.0 


- TCP/IP (LPR または EpsonNet Pri 川使用） 

■ IPP (EpsonNet Internet Print 使用） 

■ MS Network 

Windows 2 日日日/ XP/ 
Server 2003 


- TCP/IP CLPR、Standard TCP/IP Port 
または EpsonNet Rint 使用） 

■ IPP 

■ MS Network 

Macintosh 

- Mac OS 8.6-9.X 

- AppleTalk 

- Mac OS X 10.2.x-10.3.x 

- EPSON AppleTalk 
- EPSON TCP/IP 
- Rendezvous 

NetWare 

- 3.x」 

-パインダリモード 

- 4.1XJ/4.2J 
- IntranetWare-J 

- NDS モ ー ト‘ 

-バインダリエミュレーシヨンモード 

- 5J/5.1J 

- 6.x」 

- NDS モ ーK 
- NDPS 


• WindowsXP/Server 2003は NetBEUI プロトコルに正式にが応していません 
が、 Mic の soft ネットワーク上の共有プリンタへの印刷は可能です。 

ぶ23ぺージ「コンピュータのネットワーク設ま:」 

• WindowsNT は、 Windows NT (Intel 版）にのみ対■応しています。 

• Mac OS 9 .x のマルチユーザー環境にはが応していません。 

• ダイヤルアップルータをご使用の環境に設置する場合、ネットワークイン 
夕ーフェイスには、也、ずそのセグメントの設をに合った IP アドレスを設をし 
てくださし、。正しいアドレスを設をしないと、不也、要なダイヤルアップが行 
われてしまう可能性があります。 
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各部のち称と働き 

ネットワークインターフェイスの各部のを称と機能を説明します。 

I 一* I ネットワークインターフェイスは、プリンタ本体の背面に装着されています。 



⑤ ステータス ランプ（オレンジ) 


① RJ -45 コネクタ 


Ethernet ケーブルを接続します。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブ 
ル（カテゴリ ー5) を使用してください。 10 Base - T 、 100 Base - TX のどち6でも使え 
ます。 


② データ ランプ（緑） 

点好 ： Link 
点滅：データ受信中 

⑤ ステータ スランプ（オレンジ） 

点な：10祀 ase - TX で接続されている状態 
消な： 10 Base - T で接続されている状態 
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Epson Net ソフトウエアのご案内 

ここでは，本製品で使用できる各種ネットワーク関連のソフトウエアを紹介します。 

本製品に付属していないソフトウエアは、エプソンのホームページからダウン□—ド 
できます。 EpsonNet ソフトウエアのインストールやダウン□—ドのち法については、 
W 下のページをご覧 < ださい。 

な14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方法」 


印刷ツール 


EpsonNet Print (本聲品付属） 

Windows か6、ネットワークプリンタにダイレクト印刷ずることができるツールでず。 
TCP / IP プ日トコルを使用します。 

このツールを使うと、プリントサーバ（クライアントに印刷サービスを提供するコン 
ピュータ）がない環境でも、ネットワークプリンタへの EP 刷が可能になります。 

詳細はと J 下のページをご覧ください。 

ぶ129ぺージ 「EpsonNet Print の使い方」 


EpsonNet Internet Print 

Windows 95/98/ NT 4.0 せら、 ネットワークプリンタにインターネット Ep 刷すること 
ができるツールです。 TCP / IP プロトコルを使用します。 

このツールを使うと、プリントサーバ（クライアントに印刷サービスを提供するコン 
ピュータ）がない環境でも、ネットワークプリンタへの EP 刷が可能になります。 
インターネット EP 刷は、セグメントを越えて印刷する時に有効です。 

人手ちまについては、 iU 下のページをご覧ください。 

ぶ14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方法」 


がザ ~ Windows Me/ 2000 /XP/Server 2003 については、 OS 標準の IPP ポートモニタ 
をち をご使用ください。 
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設定 ツール 


EpsonNet Config (Windows) ( 本製品付属） 

Windows か6、ネットワークインターフェイスの各種アドレスやを称などを設定ずる 
ためのツールです。 TCP / IP 、 NetWare > MS Network , AppleTalk , SNMP に関する 
設定を巧えます。 

詳細はと J 下のページをご覧ください。 

ぶ45ぺージ [EpsonNet Config ([ Windows )」 


EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X) ( 本製品付属） 

Macintosh せら 、ネットワークインターフェイスのを種アドレスやを称などを設定す 
るためのツールです。 TCP / IP 、 AppleTalk 、 SNMP に関する設定を巧えます。 

詳細はと J 下のページをご覧ください。 

とを48ぺージ 「EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) 」 


EpsonNet Config (Web) ( 本聲品付属） 

ネットワークインターフェイスじ巧蔵しているツールです。ネットワーク上のコン 
ピュータで、 Web ブラウザか6起動します。本機の操作パネルか6可能な、ネットワー 
クインターフェイス設定 ( TCP / IP 、 NetWare、MS Network , AppleTalk など）とプ 
リンタ設定を巧えます。プリンタ設をでは、消耗品のお認や給紙装置の設定など、各 
種のお認-設定をすることができます。 

EpsonNet Config ( Web ) は、ネットワークインターフェイスおよびコンピュータで 
IP アドレスが設をされていないと使えませんので、初めて設定する時は EpsonNet 
Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9および Mac OS X )をお使いください。 

詳細はと J 下のページをご覧ください。 

ぶ153ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使いち」 
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管埋ソフトウエア 


EpsonNet WebManager 

ネットワークプリンタの状態把握やネットワークインターフェイスのを種設定のほ 
か、印刷ジョブ情報のお認や消耗品の管理、プリンタドライバの自動图信などの機能 
を持つ、管理者巧のソフトウェアです。ダウン□-ドしてお使いください。 

人手ち法については、 iU 下のページをご覧ください。 

ぶ14ぺージ「ネツトワ—クツ—ル/ソフトウエアの入手方法」 


EpsonNet LogBrowser V2 

ネットワークプリンタの EP 刷□グの自動収集や、印刷枚数の制限をするソフトウェア 
です。用紙使用量やプリンタの利用状況のキ田握と管理が簡単に行えます。 

人手ちまについては、 W 下のページをご覧ください。 

ぶ14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方法」 


EpsonNet InstallManager 

ネットワークプリンタのクライアント側のセットアップを、自動で巧えるソフトウェ 
アです。をクライアントが、管理者により作成•函付されたスクリプトファイルを実 
行するだけでプリンタのセットアップが完了します。ネットワークプリンタを、多数 
のクライアントで共有する際に便利でず。 

人手ち法については、 W 下のページをご覧ください。 

ぶ14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方法」 


ご使用の前に一 13 



ネットワークツール/ソフトウェアの入手方法 

本製品に添がしていないネットワークツール/ソフトウェアはと J 下の手順で入手して 
ください。 

Q コンピュータに、本製品は属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を它ッ 
卜します。 

0 ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックしてウィル 
スチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始しまず。 

. ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 



参考 


画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
た後に作業を再開したいときは、[マイコンピユータ]内の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 


0 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認しで[同意する]ボタンをクリック 
し、に psonNet ワールドにはいる]をクリックします。 



ク U ック 


0 画面の指示に従つで、必要なネットワークツール/ソフトウエアをダウン□-ドしてく 
ださし、。 

ネツトワークツール/ソフトウェアはエプソンの ホー ムぺ ージか 6ダウン□-ドされ 
ます。 
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設定の前に 

ネットワークプリンタの設定に不慣れなちは、この章をお読みください。ネットワー 
クプリ ンタ導人作業の概要や、印刷ちまなどを紹介しています。 

•ネットワークプリンタ導入作業の流れ . 16 

参印刷方法を巧めます . 18 

参を印刷方法の概要と特長 . 21 
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ネットワークプリンタ導入作業の流れ 


ネットワークプリンタをお使いいただくための、作業の流れを説明します。 

①プリンタをセットアップします 

プリンタに巧お - トナー • 感光体などをセットし、印 
刷可能な状態にセットアップします。 

面 「セツトアップガイド」（紙マニュアル） 


②プリンタをネットワークに接続します 

プリンタと HU 巨を曰 hemet ケーブルで接締します。 
ぶ「セットアップガイド」（紙マニュアル） 
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④コンピュータのネットワーク設定を確認 



プリンタを利用するコンピュータのネットワーク設定 
を確認し、必要に応じてネットワークプ〇トコルなど 
を追化します。 

ピ责23ページ「コンピュータのネットワーク設定」 


⑤ネットワークプリンタを設定します 



本製品に付属の設定ユーティリティを使用して、印刷 
ちまの選がとプリンタドライバのインストール、各種 
アドレスまたはを称などを設定します。 

NetWare サーバを絕由して巧刷する場合は、前电って 
サーバ側のプリンタ環境を設定しておきます。 

とす42ページ「ネットワークインターフェイスの設 
定」 
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印刷方法をみめます 

ネットワーク 印刷 プ□トコ ルの巧識 がない ちは、次の説明を参考にして、印刷ちまを 
まめて ください。 


Windows から印刷する場合 

プリントサーバ（クライアントに EP 刷サービスを提供ずるコンピュータ）として稼働 
している Windows NT 4.0/2000/ XP / Serve 「 2003の有無、 Ep 刷を実巧する〕ンピュー 
夕の OS など[こ応じて EP 刷ち法をまめます。 

I f ち I . ここでは、巧奨する方法のみ紹介します。"よ < わからないけど、印刷できれ 
I を I ばいい"という方は、お使いの環境に合わせて巧奨する方法で印刷してくだ 
さし、。 

. ここで紹介しているほかにも、じ TF のぺージで説明する印刷方まがありま 
す。也、要に応じてご覧ください。 

使21 ページ「各印刷方法の概要と特長」 


プリントサーパが設置まれていない場さ 



印刷を実行するコンピュータの OS じ応じて、次の印刷ち法を推奨します。 


OS 

印刷方法 

Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

本製品に付属のユーティリティ 「EpsonNet Print 」 をインストールし、 TCP/IP (ティー 
シーピー / アイピー） での直接印刷を行います。 

Windows NT4.0 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 
2003 

Windows NT4.0/20 日 0/XP/Serve 「 2003 標準の LPR 巧刷磯能を使って、 TCP/IP での直 
接印刷を巧います。 
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化 一 I • LPR は Windows NT 4.0/2000/ XP / Server 2003が標準で備えている印刷機能で 

参^ I す。 

• 通常使用していない コン ピュータがある場合は、その コン ピュータに 
Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003をインストールし、 LPR 印刷機能を 
使ったプリンタを共を設をすることで、プリントサーバとして機能させるこ 
とができます。 

この場合クライアントは、 OS を問わず共有プリンタに接続することになる 
ため、複数の OS が混在している環境でも、クライアントの印刷設をを統一 
することができます。 


Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 が設置されている場合 


サーバ 



次の印刷方法を推奨します。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP / Se 「\/ e 「 2003でプリンタを LPR ( TCP / IP ) 接続し、共 
有設定します。 

• EpsonNet Config O / Vindows ) からネットワークインターフェイス設定をし、クラ 
イアントから上記の共有プリンタに巧刷します。 
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Macintosh から印刷する場合 

Macintosh のを 0 S は、次のプ日トコルを使用して Ep 刷することができまず。 

Mac OS 8.6-9 .X 

• AppleTalk 

Mac OS X 10.2. X -10.3 .X 

• EPSON AppleTalk 

• EPSON TCP/IP 

• Rendezvous 

ぶ 38 ぺージ 「 Macintosh の場合」 
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各印刷方法の概要と特長 


印刷方法の概要 

印刷を実行ずるコンピュータの 0 S じ応じて、次の印刷ち法があります。 


TCP/IP での直接印刷 

インターネットの標準プロトコル（言語）である TCP/IP (ティーシーピ ー/ アイピ ー) 
を使用して、コンピュータから印刷データをプリンタに直接ちる方法です。 

LPR (エルピーアール ： Line Printer Remote の略） 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Se「ver 2003が標準で備えている印刷方法です。 
Windows NT 4.0/200( VXP / Se 「 ve 「 2003か6ネットワークプリンタに印刷する場合、 
最も一般的なちまでず。ルータを越えての利用が可能でず。 

Windows 95/98/ Me には標準で備わっていませんが、本製品付属の印刷ユーティリ 
ティ 「 EpsonNetPrint 」 を使用すると、 LPR での Ep 刷が可能になります。 


IPP (アイピーピ ー : Internet Printing Protocol の略） 

Windows 2000 / XP/Server 2003/ Me が標準で備えている Ep 刷方法でず。インター 
ネ、ソト印刷と も呼ばれる方まで， プ□キシサーバ（外部インターネットに代理接続す 
るサーバ）を越えて印刷することができますが、同ーセグメント（ルータを越えない 
範囲）巧のプリンタに印刷するちまとしては，一般的ではありません。 

Windows 95/98/ NT 4.0 には標準で備わっていませんが、印刷ユーティリティ 
「EpsonNet Internet Print 」 を使巧すると、 IPP での印刷が巧能になります。 

MS Network (Microsoft ネットワークでのプリンタ巧ち） 

Microsoft ネットワーク（ワークグループ）上じプリンタが表示されまず。ワークグ 
ループを構成している場合に、候補となる方まです。 

TCP / IP ではコンピュータ1台ずつで各種アドレスの設定が必要ですが 、 MS Network 
(エムエスネットワーク）ではそのか要がないため、設定が簡単でず（ただし Windows 
XP / Se 「 ve 「 2003の場合は > を種アドレスの設定があ要です )。 MS Network は、同一 
セグメントりレータを越えない範囲）内のプリンタに EP 刷する場合に利用できまず。 
ルータを越えての利用はできません。 


. Windows 2000 / XP/Server 2003で IPP 接続したプリンタは共有設をできませ 
んので 、 Windows 2000 / XP/Server 2003をプリントサーバとして使う場合、 
IPP 接続はしないでください。 

. MSNe 邮 ork または IPP 印刷の場合、用紙やトナー残量などのが態を巧認でき 
るユー ティリティ 「 EPSON プリンタウインドウロ」は使用できませんので 
ご注意ください。 
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を印刷方法の長所と短所 

各 EP 刷方法の長所と短所は次の通りです。印刷ちまをまめる際の参考にして<ださい。 


LPR ( TCP / IP ) 


長所 

•プリントサーバ（コンピュータ）が不要です (Windows NT 4.0/20 日日/ XP / Se「ver 2003では 、 LPR 
接続したコンピュータをプリントサーバとして機能させることができます)。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003では、特別な印刷ユーティリティは'必要ありません。 

• EPS 日 N プリンクウィンドウ!3を使って、プリン女の状態をコンピュータ上で確認することができま 
す。 

• Windows NT 4.0/2 日00 / XP/Server 2003では、イベントピューアをが巧して印刷□グ（記録）を 
取ることができます。 

，ルークを越えて利用ずることができます。 

短所 

TCP / IP の設定が必要です （ TCP / IP 環境では、プリンタを巧う U 前にお要)。 


IPP ( TCP / IP ) 


長所 

. プリントサーバ（コンピュータ）が不要です。 

. プ□キシサーバを越えての巧刷（イン每ーネット上のプリン女への巧刷）が巧能です。 

短所 

， EPS 日 N プリン每ウィンドウ!3はを用できません。 

• TCP / IP や DNS などの設定が必要です （ TCP / IP 環境では、プリンタを使う前にか要)。 

• ルータやプ□キシサーバに対して、 Po 「 t 631 を利巧可能にするための設定が必要です。 

• Windows 目 5/98/ NT 4.0では、巧刷を実巧する〕ンピュータ1台1台じ EpsonNet InternetRint をイ 
ンストールする必要があ y ます。 

• Windows 95/98/ NT 4.0, Windows 2000/ XP/Server 2003. Windows Me で、それぞれ印刷設定 
が異なり 1 台1台に設定する手間がかかります（複数の日 S が混在している環境では、設定を統一 
できません)。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003で IPP 接渝したプリンタは共有設定できません。 


MS Network 


長所 

• 設定が簡単です（アドレス不要。ただし Windows XP / Se「ver 2003を除く）。 

. プリントサーバ（コンピュータ）が不要でず。 

. 特別な印刷ユーティリティは必要ありません。 

. 数種類の Windows 系日 S が混在している環境でも、各 OS で印刷方法をほぼ統一できまず。 

短所 

. EPS 日 N プリンクウィンドウ！3は使用できません。 

• ルータを越えて利用ずることはできません。 

• ネットワークプリンタの横索に時間がかかり、印刷が通常よりも遅くなる塌合があります（辭ず方 
まはありますが、ネットワークインクーフェイスに IP アドレスが必要にな y ます)。 

• Windows XP / Se「ver 2003の場合は、各種アドレスの設定が必要です。 
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コンピュータのネットワーク設定 

コンピュータか6ネットワークインターフェイスの設をや EP 刷を行うには、前もって 
コンピュータでネットワークに関する各種設をを行うを要があります。ここでは、そ 
の手順を説明します。 


参 Windows 95/98 /Me の場合 . 24 

• Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 . 29 

参 Windows NT 4.0 の場合 . 34 

参 Macintosh の場合 . 38 
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Windows 95/98 /Me の場さ 

Windows 98の画面を例 I こ説明します。 

• 設ま:時 、 Windows 95/98/ Me の CD - ROM が化要な場合があります。 

. LPR または IPP 印刷を巧う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスを設をす 
る也、要があります。各種アドレスについては、ネットワーク管埋者に確認し 
てくださし、。各種アドレスがわからない場合は、じ TF をご覧ください。 
なわ トワーク簡単セットアップボイド ( Windows ) 「ネットワーク共有に 
化要な環境と基礎知識」 


参考 


Q [ネットワークコンピュータ]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

Windows Me の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、口□パティ] 
をクリ 、ソク しまず。 



②ク U ック 


0巧ぺージの表を参照し、[ネットワークの設定]画面に必要なコンポーネントび'組み込 
まれでいるか確認します。 

お要なコンポーネントが組み込まれていない場合は、手順3に進みます。 

組み込まれていれば設定のあ要はありません。 [ OK ] ボタンをクリックして、じ(下の 
ページへ進んで < ださい。 

が51ぺージ「ネツトワークインターフェイス設定」 
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本製品に巧属のユーティリティを使用しでネツトワークインターフェイスを設定 
する場台 


設を内容 

也、要なコンポーネント 

TCP / IP 、 AppleTalk、SNMP (IP 
トラップ） 

TCP/IP 

MS Network 

NetBEUI 

NetWare , SNMP (IPX トラップ） 

Client 32 または IntranetWare Client などの 、 NetWare Client をインストー 
ルしてください。 


次のモードで使用する場合は、 Novell Clientfor Windows 95/98 Version3.00 お 
よび、 Novell Clientfor WindowsNT Version 4.50は使用しないで くださし、。 

.NetWare3.xJ/4.xJ バインダリプリントサーバモード 
.NetWareS.xJ リモートプリンタモード 
.NetWare4.xJ バインダリリモートプリンタモード 
.NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ/6.xJ NDS リモートプリンタモード 


参考 


ネットワークフリンタに印刷する場合 


印刷方法 

也、要なコンポーネント 

LPR または IPP 印刷 

. TCP/IP 

Microsoft ネットワーク共 
有印刷 

.NetBEUI 

• Microsoft ネットワーククライアント 

NetWare サーバ絕由印刷 

下記は Microsoft 製のコンポーネントを使用する場合の例です。 

• IPX / SPX 互換プ□トコル 

• NetWare ネットワーククライアントまたはクライアント （ NetWare ネットワー 
ク用） 


コンポーネントの追加 

0 必要なコンポーネントが組み込まれでいない場ちは、[追加]ボタンをクリックします。 



クリック 
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Q 下表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 



設を内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP/IP、 MS Network 、 
AppleTalk、SNMP (IP 卜 
ラップ） 

TCP/IP : 

①[プ□トコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

思)製造元で [Microsoft] 、ネットワークプ□トコルで [TCP/IP] をクリックし 
て、 [0K] ボクンをクリックします。 

③手順5に進んでアドレスを設定します。 

NetBEUI : 

①[プ□トコル]を選択して[追畑ボタンをクリックします。 

思)製造元で [Microsoft]. ネットワークプ〇トコルで [NetBEUI] を選択し、 
[OK] ボタンをクリックします。 

IPX/SPX 豆換ブ□トコル： 

①[プ□トコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

©製造元で [Microsoft]. ネットワークプ□トコルで [IPX/SPX 互換プ□トコ 
ル]を選択し、 [0K] ボタンをクリックします。 


印刷方法 

コンポーネントのインストール 手順 

LPR または IPP 印刷 

①[プ□トコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

思)製造元で [Microsoft] 、ネットワークプ□トコルで [TCP/IP] をクリックし 
て、 [OK] ボクンをクリックします。 

③手順5に進んでアドレスを設定します。 

Microsoft ネットワーク共 
有印刷 

NetBEUI : 

①[プ□トコル]を選択して[追畑ボタンをクリックします。 

擅製造元で [Microsoft]. ネットワークプ〇トコルで [NetBEUI] を選択し、 
[OK] ボタンをクリックします。 

Microsoft ネツ トワーククライアント： 

な)[クライアント]を選がして[追加]ボクンをクリックします。 

な)製造元で [Microsoft]. ネットワーククライアントで [Microsoft ネットワー 
ククライアント] を選択し、 [0K] ボクンをクリックします。設走が終了し 
たら、 [日のボクンをクリックして画面を閉じます。 

⑥この懐は、手順7に進みます。 
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印刷方法 

コンポーネントのインストール手順 

NetWare サーバ絕由印刷 

下記手順は、 Microsoft 製コンポーネントを使巧する場合の手順です。 

IPX / SPX 互換プ□トコル： 

①[プ□トコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

霞製造元で [ Microsoft ]. ネットワークプ□トコルで [ IPX / SPX 互換プ□トコ 
ル]を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

NetWare ネットワーククライアントまたはクライアント ( NetWare ネットワー 
ク巧）： 

な)[クライアント]を選がして[追加]ボクンをクリックします。 

硬製造元で [ Microsoft ] 、ネットワーククライアントで [ NetWare ネットワー 
ククライアント] または[クライアント （ NetWare ネットワーク用）]を選択 
して、 [0 K ] ボクンをクリックします。設をが終了したら、 [0 K ] ボタンを 
クリックして画面を閉じまず。 

⑥この禮は、手順7に進みます。 


アドレスの設定 （ LPR または IPP 印刷のみ） 

0各種アドレスを設定します。追如した [TCP/IP] をダブルクリックします。 



ダブルクリック 
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0 各種アドレスを設定し、 [OK] ボタンをクリックします。 

とを212ページ「設定する IP アドレスがわか6ない」 

なネットワーク簡単セットアップガイド Windows ) nP アドレスは何番に設定する？」 



クリック 


Q コンピユータを再起動してください。 

これでコンピユータのネ、ソトワーク設定は終了です。次にネットワークインターフエ 
イスを設定してください。 

ぶ42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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Windows 2000 /XP/Server 2003 の場さ 


• 設定:時、 Windows 2000 /XP/Server 2003 の CD-ROM が也、要な場合があります。 
.Windows XP/Server 2003 では NetBEUI プロトコルを使用しての印刷はサ 
ポートされていませんが、 Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへの印刷 
は可能です。この場合、 TCP/IP を組み込み IP アドレスを設をしておく化要 
があります。 

• LPR または IPP 印刷を巧う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスを設をす 
る也、要があります。各種アドレスについては、ネットワーク管埋者に確認し 
てくださし、。各種アドレスがわからない場合は、じ TF をご覧ください。 
ぶネットワーク簡単セ'ソトアップガイド (Windows) 「ネットワーク共有に 
'必要な環境と基礎知識」 


Q [スタート]ボタンをちクリックして、[エクスプローラ]をクリックし、表示された 
画面で[コント□-ルパネル]-[ネットワーク接続]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[コント□—ルパネル]-[ネッ 
トワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、[プ□パ 
テイ]をクリックしまず。 





0 [□- カルエリア接続]アイコンをちクリックし、[兀パティ]をクリックします。 

①右クリックー 

こムさ 無かにする(己） '面 


巧が が 

倾夏が 


プリツジ括商を） 


シヨー トカツトの巧 巧を〉 
肖恥 

を前のおち地） 


’②クリック 
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下表を参照し、必要なコンポーネントが'組み込まれでいるか確認します。 

必要なコンポーネントが組み込まれていない場合は、手順4に進みます。 

組み化まれていれば設定の必要はありません。 [0 K ] ボタンをクリックして、下の 
ページへ進んで<ださい。 

な42ぺージ「ネツトワークインターフェイスの設定」 



.Windows XP/Server 2003でインターネットプロコトル （ TCP / IP ) が也、要な 
場合は、[インターネットプロコトル （ TCP / IP )] にチェックを付けて、手順 
目に進みます。 

. コンポーネントのチェックが外れている場合は、也、要なコンポーネントに 
チェックを付けてください。 


本製晶に巧属のユーティリティを使用しでネツトワークインターフェイスを設定 
する場台 


設定内容 

也、要なコンポーネント 

TCP/IP ' AppleTalk 、 SNMPCIP 
トラップ） 

インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 

MS Network 

Net 巨£リ1プ〇トコル （Windows XP/Server 2003は NetBEUI に対応してい 
ません。 TCP / IP が必要です。） 

NetWare , SNMP (IPX トラツ 
プ） 

Client 32 または IntranetWareClient などの 、 NetWare Client をインストール 
してください。 


々のモードで使用する場合は 、 Novell Clientfor Windows 95/98 Version 3.00 お 
よび 、 Novell Clientfor WindowsNT Version 4.50は使用しないで くださし、。 

. NetWare 3. xJ /4. xJ バインダリプリントサーバモード 
. NetWareS . xJ リモートプリンタモード 
. NetWare 4. xJ バインダリリモートプリンタモード 
. NetWare 4. xJ /5. xJ /6. xJNDS リモートプリンタモード 
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ネツトワークブリンタに印刷する場合 


印刷ち法 

'必要なコンポーネント 

LPR または IPP 印刷 

インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) 

Microsoft ネツトワーク共有 
印!刷 

• Net 巨£111プ〇トコル(の1加〇\/\/5乂ド/56「リ扫「20日3は^旧£111に対応していま 
せん。 TCP / IP がか要です。） 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 

NetWare サーバ絕由印刷 

下記は Microsoft 製のコンポーネントを使巧する場台の例です。 

. N 邮 LinklPX / SPX / Net 巨 IOS 互換トランスポートプ〇トコル 
• NetWare 用クライアントサービス 


コンポーネントの追加 

0 [インストール]ボタンをクリックします。 



クリック 


0巧ぺージの表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 
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設を内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP / IP、 MS Network 、 
AppleTalk、SNMP (IP 卜 
ラップ） 

インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) (Windows 2000の場合）： 

①[プ□トコル]をダプルクリックし、[インクーネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
をダブルクリックします。 

啜手順目に進んでアドレスを設定します。 

Net 己£リ1ブロト〕ル （ Windows 2000の場合）： 

[プ□トコル]をダフルクリックし、 [ NetBEUI プ□トコル]をダブルクリック 
します。 

NWLink IPX / SPX / NetBIOS 互換トランスポートプ □ トコル： 

[プ□トコル]をダブルクリックし 、 [NWLink IPX / SPX / Net 巨 IOS 互換トラン 
スポートプ□トコル]をダプルクリックします。 


印刷方法 

コンポーネントのインストール 手順 

LPR または IPP 印刷 
(Windows 2000の場合） 

①[プ□トコル]をダブルクリックし、[イン女ーネットプ□トコル （ TCP / IP )] 
をダブルクリックします。 

啜手順目に進んでアドレスを設定します。 

Microsoft ネットワーク共 
有印刷 

NetBEUI プ〇トコル （Windows 2000の場台）： 

①[プ□トコル]をダブルクリックし、 [ NetBEUI プ□トコル]をダブルクリック 
します。 

Microsoft ネットワーク巧クライアント： 

煩[クライアント]をダブルクリックし、 [ Microsoft ネットワーク巧クライアン 
卜]をダブルクリックしまず。 

な)インストールした6、 [ OK ] ボタンをクリックし、手順8に進みます。 

Netware サーバ経由印刷 

下記手順は、 Microsoft 製コンポーネントを使巧ずる場合の手順でず。 

NWLink IPX / SPX/NetBIOS 互換 トランスポートプ □ トコル： 

①[プ□トコル]をダブルクリックし 、 [NWLink IPX / SPX / Net 巨 I 0 S 互換トラン 
スポートプ□トコル]をダプルクリックします。 

NetWare 巧クライアントサービス： 

③[クライアント]をダブルクリックし、 [ NetWare 用クライアントサービス]を 
ダブルクリックします。 

( I )この禮は、手順8に進みます。 
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アドレスの設定 （ LPR または IPP 印刷のみ) 


0各種アドレスを設定します。追 C 日した[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] をダ 
ブルクリックします。 



ダブルクリック 


Q 各種アドレスを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

とす212ページ「設定する IP アドレスがわか6ない」 

なネットワーク簡単セットアップガイド ( Windows ) riP アドレスは何番に設をす 
る？」 



ク U ック 


0 コンピユータを再起動してください。 

これでコンピユータのネ、ソトワーク設定は終了です。次にネットワークインターフエ 
イスを設定してください。 

ぶ42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設を」 
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Windows NT4.0 の場合 


がち I • 設定:時 、 Windows NT 4.0 の CD - ROM が'丘、要な場合があります。 

ジ •っ I . LPR または IPP 印刷を巧う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスを設をす 
る也、要があります。各種アドレスについては、ネットワーク管埋者に確認し 
てくださし、。各種アドレスがわからない場合は、じ TF をご覧ください。 
ぶネットワーク簡単セ'ソトアップガイド ( Windows ) 「ネットワーク共有に 
'必要な環境と基礎知識」 


Q [ネットワークコンピュータ]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 


①右クリック 



②クリック 


0巧ぺージの表を参照し、必要なコンポーネントび組み込まれてレるか確認します。 

お要なコンポーネントが組み込まれていない場合は、手順3に進みます。 

組み込まれていれば設定のあ要はありません。 [0 K ] ボタンをクリックして、じ(下の 
ページへ進んで < ださい。 

な42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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本製品に巧属のユーティリティを使用しでネツトワークインターフェイスを設定 
する場台 


設定内容 

也、要なコンポーネント 

TCP / IP 、 AppleTalk、SNMP (IP 
トラップ） 

[プ □ トコル]画面： TCP / IP プ〇トコル 

MS Network 

[プ □ トコル]画面： NetBEUI プ日トコル 

NetWare , SNMP (IPX トラ、ソ 
プ） 

Client 32 または IntranetWare Client などの ， NetWare Client をインストー 
ルしてください。 


次のモードで使用する場合は、 Novell Clientfor Windows 95/98 Version3.00 お 
よび、 Novell Clientfor WindowsNT Version 4.50 は使用しないで くださし、。 

.NetWare3.xJ/4.xJ バインダリプリントサーバモード 
.NetWareS.xJ リモートプリンタモード 
.NetWare4.xJ バインダリリモートプリンタモード 
.NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS リモートプリンタモード 


参考 


ネットワークフリンタに印刷する場合 


印刷方法 

也、要なコンポーネント 

LPR または IPP 印刷 

[プ □ トコル]画面： TCP / IP プ〇トコル 
[サービス]画面 ： Microsoft TCP / IP 印刷 

Microsoft ネットワーク共有印 
刷 

[プ □ トコル]画面： NetBEUI プロトコル 
[サービス]画面：ワークステーション 

NetWare サーバ絕由印刷 

下記は Microsoft 製のコンポーネントを使用する場合の例です。 

[プ □ トコル]画面 ： NWLink IPX / SPX 互披トランスポート 
[サービス]画面 ： Client Service for NetWare 


コンポーネントの追加 

0巧ぺージの表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 
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設を内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP/IP , MS Network 、 
AppleTalk,SNMP (IP トラ、ソ 
プ） 

TCP/IP ブ□トコル： 

①[プ□トコル]クフをクリックし、[追化]ボタンをクリックします。 

⑩ [ TCP / IP プ□トコル]を選がして [0 K ] ボクンをクリックします。 

感 DHCP サーバをが用しない設定で[閉じる]ボクンをクリックすると、 
[Microsoft TCP / IP のプ□パティ]画面が開いて IP アドレスなどを設定で 
きます。手順4へ進んで IP アドレスなどを設定してください。 

NetBEUI プロトコル： 

①[プ□トコル]クフをクリックし、[追が]ボタンをクリックします。 

霞 [ NetBEUI プ□トコル]を選択して [0 K ] ボタンをクリックします。 

NWLink IPX/SPX 写換トランスポート： 

①[プ□トコル]クフをクリックし、[追化]ボタンをクリックします。 

( E ) [NWLink IPX / SPX 互換トランスポート]を選択して [0 K ] ポクンをクリッ 
クします。 


印刷ち法 

コンポーネントのインストール手順 

LPR または IPP 印刷 

TCP/IP プ□トコル： 

①[プ□トコル]クフをクリックし、[追が]ボタンをクリックします。 

霞 [ TCP / IP プ□トコル]を選がして [0 K ] ボクンをクリックします。 

衝 DHCP サーパを巧用しない設定で[閉じる]ボクンをクリックすると、 
[Microsoft TCP / IP のプ□パティ]画面が開いて IP アドレスなどを設定で 
きまず。手順4へ進んで IP アドレスなどを設定してください。 

Microsoft TCP/IP E 口刷： 

巧)[サービス]タブをクリックし、[追ぶ]ボタンをクリックします。 

⑥ [Microsoft TCP / IP 巧刷]を選択して [0 K ] ボクンをクリックします。 

Microsoft ネットワーク共有 
巧刷 

NetBEUI プ〇トコル： 

①[プ□トコル]クフをクリックし、[追が]ボタンをクリックします。 

③ [ NetBEUI プ□トコル]を選択して [0 K ] ボタンをクリックします。 

ワー クス テーシヨ ン： 

感[サービス]タブをクリックし、[追が]ボタンをクリックします。 

( D [ワークステーシヨン]を選択し、[日のボタンをクリックします。 

Netware サーバ経由印刷 

下記手順は、 Microsoft 製コンポーネントを使用する場合の手順です。 

NWLink IPX/SPX 豆換トランスポート： 

①[プ□トコル]クフをクリックし、[追が]ボタンをクリックします。 

© [NWLink IPX / SPX 互換トランスポート]を選択して [0 K ] ポクンをクリッ 
クします。 

Client Service for NetWare : 

衝[サービス]タブをクリックし、[追ぶ]ボタンをクリックします。 

な)に lient Service for NetWare ] を選択して [ OK ] ボタンをクリックします。 
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アドレスの設定 （ LPR または IPP 印刷のみ) 


0 [ IP アドレス]タブで各種アドレスを設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

とを212ページ「設をずる IP アドレスがわか6ない」 

ぶネットワーク簡単セツトアップガイド （ Windows ) riP アドレスは何番に設走す 
る？」 



つ、）']つ 


0 コンピユータを再起動してください。 

これでコンピユータのネ、ソトワーク設定は終了です。次にネットワークインターフエ 
イスを設定してください。 

ぶ42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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Macintosh の場さ 

Macinsoth の場合、 Mac 日 S のバージョンによって利用できるプ□トコル、および設 
定方法が異なりますので、ご利用の MacOS のバージョンをご確認の上、設定してく 
ださい。 


MacOS8 . 目 - 9.X での巧刷は、 [AppleTalk] 印刷のみとなります。 


Mac OS 8.6-9.X の場さ 

AppleTalk の設定 

Q [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] を還がします。 

0 [経由ホ：]ド□ップダウンリストから [ Ethernet ] を還巧します。 

[ AppleTalk ] 印刷をずる場合や EpsonNet Config (Mac OS 8/9) でネットワークイ 
ンターフェイスを設定ずるには、上記の設定だけでご利用いただけます。次にネット 
ワークインターフェイスを設定してください。 

な42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


• EpsonNet Config (Web ) または EpsonNet WebManager を使用したい場含 
は、コンピユータに IP アドレス等を設をしてくださし、。 

z^39 ぺージ 「Open Transport 使用時の IP アドレス設を手順」 

• EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X) 、 EpsonNet Config (Web ) 、 
EpsonNet WebManager については、が下のぺージをご覧ください。 

45 ぺージ 「EpsonNet Config のインストールと起動」 
z^153 ぺージ 「EpsonNet Config (Web) の使いち」 

ぶ 225 ぺージ「ネットワーク管埋ツールのご案内」 
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Open Transport 使用時の IP アドレス設定手順 


Q [コント□—ルパネル]- [TCP/IP] を選巧します。このとき、巧の画面び表示された 
ら[はい]ボタンをクリックしでくださし、 



P [経由ホ：]ド□ップダウンリストから [Ethernet] を還巧します。[設定ちを：]や、 
設定値についではネットワーク管理者に確認してください。 
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Mac OS X の場合 

Mac OS X では、 iU 下のプ〇トコルを使用した巧刷が巧能です。 

• EPSON AppleTalk : Mac OS X 1日. 2 .x J : 又降で使用できます。 

• EPSON TCP/IP : Mac OS XlO.Zx J : 又降で使用できまず。 

• Rendezvous : Mac OS X 10.2.4 W 降で使用できまず。 


.プロトコルの設定を行うには管埋者の権眼を持つユーザーでログインする 
'必要があります。 

• EpsonNet Config ( Web)、EpsonNet WebManager を使うには、コンピユー 
夕とネッ トワークインターフェイスに、それぞれ IP ァドレスなどの設をが'必 
要です。 

ぶ41ぺージ 「 TCP / IP の設定:」 


AppleTalk の設定 


Q [システム環境設定]の[ネットワーク]- [ AppleTalk ] タフ''をクリックします。 


参考 


[ AppleTalk ] タブが見当たらない場合は、[ネットワーク]画面の[表示：]ド 
ロップダウンリストで[内蔵 Ethernet ] が選巧されているかを巧認してくださ 

し、 0 


0 [ AppleTalk ] タブで [ AppleTalk 使用]にチェックを巧け、[今すぐ適用]ボタンを 
クリックします。 

[ AppleTalk ] 印刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS X ) でネットワークイン 
ターフェイスを設をするには、上記の設走だけでご利用いただけます。次にネットワー 
クインターフェイスを設をしてください。 

な42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


のチェック 


1 * 貝 I A 0 量 

f ベ■ホ ディスプレイ1ウンド •》 ツトワーク SH ディスク 


'自 K 


S 巧：'巧臆 Etheri 


■' TCP/IP PPPoE AppIcTatk フロキシ 


-►ミ 

ピュータ«: 


EpsonNet のコンビ 
■再有マ«肪で変え 


⑦ 

ぷ 巧けないよぅけるにけ力が。リツ。しけ. (JT シスタン h... 1 し々,ぐ•巧う^@ つ II ツク 
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TCP / IP の設定 

Q [システム環境設定]の[ネットワーク]をクリックします。 

I が 、 I [ネットワーク]画面の[表示：]ドロップダウンリストで[内蔵白 hernet ] が 
をち 選巧されているかを巧認してください。 


0 [ TCP / IP ] タブで必要事項を設定します。設定終了を、[さすぐ適田]ボタンをクリツ 
クします。 


• [設ま:：]または [ IPv 4 を設ま:：]ドロップダウンリストで[手入力]が選 
択されているかを確認してくださし、。 

• [設ま:：]または [ IPv 4 を設ま:：]と、を設定:値についてはネットワーク管 
理者に確認してください。 



Rendezvous 機能について 

Rendezvous を使用して印!刷する場合、 Macintosh は DHCP または APIPA などで IP 
アドレスを取得ずる/必要がありまず（上記 「TCP/IP の設定」を参照)。 


が 3 —I Rendezvous で印刷するには、本機の操作パネルまたは本製品に付属のユー 
ジ J ティリティを使用してネットワークインターフェイスの 「 Rendezvous 機有目」 
を有効にする化要があります。 

詳細については 、 EpsonNet Config (Mac OS 8/9および Mac OS X )または1^( 

下のぺージをご覧ください。 

z ^162 ぺージ 「 Rendezvous の設を」 

操作パネルからの設を方まについては、ユ—ザ—ズガイド ( pdf ) をご覧くだ 
さい。 
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ネットワークインターフェイスの 

設定 

コンピュータのプ □ トコルを設定した6、ネットワークインターフェイスの設定をし 
まず。 

ここではユーテイリテイを使っての設定ちまを説明します。 


参設定方法の概要 . 43 

参動作環境 . 44 

• EpsonNet Config のインストールと起動 . 45 

参ネツトワークインターフェイス設定 . 51 
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設定方法の概要 

本製品に付属のユーティリティを使用してネットワークインターフェイスの各種設定 
を巧い、本機をネットワークプリンタとして印刷可能な状態にセツトアップします。 


Windows から設定する場さ 

本製品Iこ付属のユーティリティ FEpsonNetConfig (Windows)J をお使いください。 
な45ぺージに psonNet Config ( Windows )」 

EpsonNet Config ( Windows ) では、 TCP/IP • NetWare .MS Network - AppleTalk • 
SNMP などの設定ができます。 


Macintosh から設定する場合 

本製品に付属のユーテイリテイ 「EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X)」 
をお使いください。 

な48ぺージ 「EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X) 」 

EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) では、 AppleTalk. TCP/IP. SNMP 
などの設定ができます。 


• 本機の操イ乍パネルでネットワークインターフ I イスの TCP / IP 設まができま 
す。操作パネルからの設を方法については、ユーザーズガイド ( PDF ) をご 
覧ください。 

. IP アドレスは、 ARP / PING コマンドで設ま:することもできます。 

ぶ240ぺージ [ ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定:」 

ただし、 ARP / PING コマンドでは IP アドレスしか設をできません。サブネッ 
トマスクやゲートウエイアドレスを設をする場合は 、 EpsonNet Config 
( Windows ) を使用してください。 
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動作環境 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X) は、次の環境で 
動作します。 


システム条件 

次の条件をずべて満たす/必要があります。 

. 下記の 0 S が動作ずる環境 

.BM PC/AT 互換磯、 PC 9801シリーズまたは Apple 社 Macintosh シリーズ 
• 八ードディスクの空き容量：上 


巧象 OS 

• Windows 95/98/Me 

• Windows NT4.0 Server/Workstation (サービスパック 5J:>Lh) 

• Windows 2000 ^erver/Professional 

• Windows XP Home Edition/Professional 

• Windows Server 2003 

• Mac OS 8.6-9.X 

.MacOSX 1 日. 2 .x WP 華 

本磯のネットワークインターフェイスを設定するためには、化ず本製品に付属 
の EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) をお使い 

く ださい。 


'主意 
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EpsonNet Config のインストールと起動 


EpsonNet Config ( Windows ) 

EpsonNet Config (Windows) のインストールと起動ち法を説日月します。 


インストール 

Q コンピュータに、本製品巧属の 「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」 を t ット 
します。 

0 ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスプ□グラムの実行中は、[インス!ル中止]ボタンをクリックしてウィル 
スチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始しまず。 

. ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みまず。 



参考 


画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
た後に作業を再開したいときは、[マイコンピユータ]内の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら、巧客をお認して[同意する]ボタンをクリツ 
クします。 

Q [EpsonNet ワールドにはいる]をクリックします。 


し P-XXXX 

Software InfttAllAtion 

( 下の項目から■巧レてください 

•フリンタを口ーロ ル （1 占居) 居括 CC ットアップする 


•ブリン S 定ネットワーク唐 巧で亡ット アブブ する 


•7 ニュアルを居る 

•EpsonMol ワルドしはいる' 

gWnWW 7 —ルド： >7ド7■度ソ7巧■ア*インか'-ん a. 

:: U:>1 ン D-l- します 

EPSON 

t*7 
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I 

0 [設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Windows 巧）]の[イ 
ンス I ルの実行]をクリックします。 



①ク U ック 


②ク U ック 


0 この後は、画面の指示に従つでインス!ルしでください。 

0 設定に必要なプ□トコルが、お使いのコンピュータに組み込まれでいるか確認しでく 
ださし、。 


起動 


0 プリンタの電源がオンになつでいることを確認しでください。 

0 [スタート]ボタン-[すべでのプ□グラム]-に psonNet ] - [EpsonNet Config ] 
の順にクリックしで起動します。 

Windows95/98/Me/NT4.0 の場合は、[スタート]ボタン-口□グラム]- [EpsonNet] 
- [EpsonNet Config] の順にクリックします。 
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At NetWare の場合は、管巧を権限でログインしているお要があります。 

参ち 


じ(下のぺージに進んで，ネットワークインターフェイスの設ををしてください。 
な51ぺージ「ネツトワークインターフェイス設定」 
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EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X) 

EpsonNet Config (Mac OS 8/9 および Mac OS X) のインストールと起動方法を説 
明します。 


. MacOS 8/ 目と MacOSX では、それぞれインストールする EpsonNetConfig が 
異なります。各 Mac OS 巧の EpsonNet Config をインストールしてくださし、。 

• Mac 0 S X に EpsonNet Config ( MacOSX ) をインストールするには、管理 
者の権眼を持つューザーでログインする'必要があります。 

• MacOSX 独自のファイルフオーマット 「 UNIX ファイルシステム」にはが応 
していません。 


インストール 

0 コンピュータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をじット 
し、デスクトップの CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

Mac 日 S8.6-9.X の場合は、コンピュータに CD-ROM をセットして次へ進みまず。 

0 [ MacOSX 巧]アイコンをダフ''ルクリックします。 

MacOS8.6-9.x の場合は、 [MacOS8/9 用]アイコンをダブルクリックしまず。 

<<イジストーラ>> 

お巧いの 0 S 用の7イでを 
ダグ M わクしてください 

感 感 

MacOS 8/9用 Mac 肚 X 用 

0 ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

• ウィルスプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックしてウィル 
スチェックプ□グラムを終了させてか6作業を開始しまず。 

• ウイルスチェックプ□グラムがなし\または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 



Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら、巧客を確認して[同意する]ボタンをクリツ 
クします。 
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0 [ EpsonNet ワールドにはいる]をクリックします。 



クリック 


0 [設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Macintosh 用）]の 
[ MacOSX 用インス!ルの実行]をクリックします。 

Mac 日 S 8.6-9. X の場合は、[設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツー 
ル （ Macintosh 用)]の [Mac 0 S 8/9用インストールの実巧]をクリックしまず。 



Mac OS 8.6-9.X 
Mac OS X 


Q このをは、画面の指示に従ってインストールしてくださし、 


4‘、 インストール完了後に、再起動を促す画面が表示された場合は巧起動してくだ 

参ちさぃ。 


起動 

0プリンタの電源びオンになつていることを確認しでください。 

Q [Macintosh HD ] アイコンをダブルクリックしたを、[アプリクーシヨン]フォルダ 
をダブルクリックします。 

Mac 0 S 9. X 場合は 、 [Applications (Mac OS 9)]フォルダをダブルクリックします。 

一一 , [Macintosh HD ] の名前を変更してぃる場合は 、 Mac OS を起動してぃるディ 

参づき スクをダブルクリックしてください。 


([D [ EpsonNet ] フォルダをダブルクリックします。 
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0 [EpsonNet Config ] フ牙ルダをタブルクリックします。 

0 [EpsonNet Config ] アイコンをタブルクリックしてソフトウェアを起動します。 

ダブルクリック 

EpsonNet Config 

じ(下のぺージに進んで> ネットワークインターフェイスの設ををしてください。 
な己1ぺージ「ネツトワークインターフェイス設定」 
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ネットワークインターフェイス設定 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 8/9および Mac OS X)を使って、ネッ 
トワークインターフェイスを設定します。 EpsonNet Config (Windows) の画面を例 
に説明します。 EpsonNet Config (Mac OS 8/9および Mac OS X)の場合も手順は 
同様です。 

I — ~ 一 I . ダイヤルアップ環境で、ネットワークインターフェイスを NetWare で使用し 

ジ ない場含は、 NetWare 設を画面にある [NetWare を使用する]項目のチェッ 
クを外してください。 

NetWare を使用しない場合にチェックが付いていると、ダイヤルアップルー 
夕を 使用した ときに、 余分な回線使用料がかかるおそれがあります。 

• NetWare の設をを行う場合は、 NetWare の通信プロトコルである IPX を使用 
し、 NetWare サーバまたは NDS コンテキストに管巧者の権限でログインし 
ておいてくださし、。 

• NetWare5.xJ/e.xJ の環境で NetWare を設をする場合、 NetWare サーバには 
IPX 接続でログインしてください。 IP 接続でログインすると、 NetWare およ 
び SNMP の IPX トラップの設をができません。 
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画面のリストで、設定するプリンタをクリックしで選がします。 


• ネットワークインターフてイスの IP アドレスが工場出荷時設定の場合、モデ 
ル名が表示されないことがあります。この場合は、 MAC アドレスで判別し 
ます。 MAC アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 

と穿231 ぺージ「ネットワークステータス シ ート」 

. 同ーモデルのプリンタが複数台ある場合は、 MAC アドレスで判別します。 
MAC アドレスは、ネットワークステータスシートで確認できます。 

と穿231 ぺージ「ネットワークステータス シ ート」 

. お使いのコンピュータの口ーカルネットワークタ f にあるプリンタは、[ツー 
ル] メニューの[オプション]-[探索方ま]で設定すると、表示されます。 
.IPX グループにプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオンに 
なっているか、コンピュータと同ーセグメントにプリンタがあるかを確認 
してくださし、。 

. IP アドレスが初期値に(外に設定されている場合、[ブラウザの起動]ボタンを 
クリックすると、 EpsonNetConfig ( Web ) が起動します。 

. お使いの Macintosh が巧属するゾーンの外にあるプリンタは、[ツール]メ 
ニューの[オプション]-[探索方ま]で設定すると表示されます。 


[設定開始]ボタンをクリックするか、または設定するプリンタをダフ''ルクリックしま 
す。 


. ここでは、 TCP / IP 情部を設定する場合を例に説明します。 

.Windows XP/Server 2003で Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへ印刷 
する場合も、 TCP / IP 情報を設をしてください。 


[ TCP / IP ]- [薑あ]をクリックします。 

次の画面が表示されます。 



クリック 
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[IP アドレスの設定方法]項目で、[自動]または[手動]を選択します。初期値では 
[手動]が還巧されでいます。 


設を項目 

設を内容 

自動 

DHCP または巨00 TP サーバか6 IP アドレスを自動取得する場合に、選択します。 
デバイスの電源を入れるたびにネットワークインなーフェイスに割り振られる IP 
アドレスが変更されまず。 

DHCP または巨00 TP サーバのない環境では使用できません。設定に関しては各 
サーバの取撒説明書をご覧<ださい。 

手動 

[ IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定する塌合に選択します。 


[自動]を選がすると、プリンタの電源を入れるたびにプリンタドライバ上 
でプリンタポートの設をを変更する也、要があります。そのため、 TCP/IP 印 
刷する場合は[手動]を選巧して IP アドレスを設ますることをお勧めします。 
[自動]を還巧する場合は、プリンタの電源を入れる順番をミ央めておくか、電 
源を常時オンにすると、電源を入れるたびにプリンタポートを変更する化要 
はありません。 

ダイヤルアップ環境でお使いの場合は、のぺージにある'ま意をご覧の 
上、設をしてください。 

な巧 ぺージ「ダイヤルアップルータ使用時の注意」 

工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.168] に設をされていますが、製品 
の仕様上、初期のが態のままでは使用できません。この IP アドレス 
(192.168.192.168) を使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ IP アド 
レスを再入力することで使用可能となります。ネットワ—クインタ—フェイ 
スの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて也、ず変更してください。 
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0 [ IP アドレスの設定ちま]、 [ IP アドレス設定]項目で、 PING による設定や各種アドレ 
スを設定します。 


設を項目 

設定内容 

プライペート IP 自動指定 
(APIPA) による設定 

このチェックボックスがチェックされていると、 DHCP サーバがを在しない場合 
や応答がないときに、 IP アドレスが APIPA (Automatic Private IP Addressing) 
によって自動設をされます。1目9ぶ日 4.0.1 〜169ぶ日4.255ぶ54の範囲で設定さ 
れます。 

IP アドレスの設を方まが手動の場合、この項目はグレー表示され設定できません。 

PING による設定 

IP アドレスを ARP/PING コマンドか6設定する場合にチェックを付けてくださ 
い。 

EpsonNet WebManager を使う場台は、本項目のチ x、 ソクを外してください。 

IP アドレス 

ネットワークイン女ーフェイスの IP アドレスを入力します。 IP アドレスが分から 
ない場含は U 下のページをご覧ください。 

ぶ212ぺージ「設定する IP アドレスがわか6ない」 

ほかのネットワーク機器や、コンピュー女ですでに使用されている IP アドレスと 
重權しないようにしてください。 

初期値は [19Z1 68.192 .16 引ですが、製品の仕様上、初期の状態のままでは使 
用できません。この IP アドレス （19 之168.192 .168) を使用する場合は、初期値 
を一旦消してか6同じ IP アドレスを巧人力することで使巧可能となります。ネッ 
トワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて惠、ず変更し 
てくだをし、。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを人力しまず。 

初期値はに日日.巧日ぶ日日.日]です。 

デフォルトゲートウエイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバサルータがある 
場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 

初期値はに日日.巧日ぶ日日ぶ日引です。ルーろがない塌合は、初期値のままにして 
ください。 


0手順 4 〜 5 の設定をしたら、[送信]ボタンをクリックします。 
Q 表示された画面で [0 K ] ボタンをクリックします。 
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[パスワード]画面び表示されます。 

工場化荷時の状態では、パスワードは何も設定されていません。 

. パスワードを設をしない場合は、何も人力せずに [0K] ボタンをクリックしてくだ 
さい。設定情報が送信されます。 

. パスワードを設をする場合は、次ページをご覧ください。 



ネツトつーク 1/ F への□クイノ 

巧なネットワ-ク 1/ F じ i 疑されている菅巧を風 G ワ-巧入力してく 


バスワード： 


[ 0 K I I キ，ン松レ ] I 更互'.' ] 



次の面面で「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク 
インターフェイスに情報を送っていますので、プリンタの電源を切ったり、印 
刷データをプリンタに送ったりしないでくださし、。 



設定が有効になるまで最大で約3分かかりますので、その間はプリンタの電源を切らな 
いでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリック 
しで、設定値を確認しでください。 


これでネットワークインターフェイスの設定は終了です。 


参考 


名■画面の詳細説明については、を EpsonNet Config のヘルプをご覧ください。 


ネットワークインターフェイスの設定一 55 





























パスワードについて 

パスワードは、ネットワークインターフェイスの設をを保畫ずるためのものです。 
[ネットワークン F のプ□パティ]画面で[を信]ボタンをクリックしたり、[工場化 
荷時設定]ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。 

Q ネリめでパスワードを設定する場さや、パスワードを変更する場さは、[変更]ボタンを 
クリックします。 

工場化荷時状態では、パスワードは何も登録されていません。 



クリック 


0 [変更]ボタンをクリックすると]^〇^の画面び表示されますので、各パスワードを半ち 
英数20文ぎ巧で入力して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

大文字' 小文字は区別されます。 



①入力 


.②クリック 


• パスワードを設定していない場合は、[現在のパスワード]に入力する化要 
はありません。 

• パスワードは 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9および Mac OS 
X ) と EpsonNet Config ( Web ) で共通に使用するものです。それぞれのユー 
ティリティを使う場合は、パスワードの管埋に’ま意してください。 

• 新しいパスワードは、手順1の[パスワード]画面で [ OK ] ボタンをクリッ 
クし、設を送信した後に有効になります。 

• パスワードを忘れてしまった場合は、ネットワークインターフェイスを工場 
出荷時の設をに戻す'必要があります。 

ぶ236ぺージ「ネットワークインターフェイスの工場出荷時への戻し方」 
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ダイヤルアップルータ使用時の注意 

ここでは、ダイヤルアップルータを使用-設定する場合のを意点を説明します。 


参 DHCP 機能使用時の注意 . 58 

参 Web ブラウザの設定についての注意 . 59 


ダイヤルアップルータ使田時の注意- 57 












DHCP 機能使用時の注意 

DHCP 機能をお使いの場合、 DHCP 機能でプリンタに IP アドレスを設定すると、プリ 
ンタの電源を人れるたびに、プリンタを使う人がプリンタポートの設定を変更しなけ 
ればなりません。 

そこで、プリンタには次のいずれかの方法で固定の IP アドレスを設定することをお勧 
めします。 


方法1: 

プリンタまたはネットワークインターフェイスに、スコープ（クライアントに割り当 
てる IP アドレスの範囲）の範囲外である IP アドレスを手動で設定ずる。 

IP アドレスの設定は 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9 および Mac 
OS X ) と EpsonNet Config ( Web ) で行えます。 

が 45 ぺージ 「EpsonNet Config のインストールと起動」 

な153ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 


が与 I 本磯の操作パネルからも IP ァドレスを設をすることができます。設を方法につ 
寥ち いてはユーザーズガイド ( PDF ) をご覧ください。 


方法2 : 

ダイヤルアップルータ DHCP 機能のバインドを使届して、プリンタまたはネットワー 
クインターフェイスを特定する。 


方法3 : 

ダイヤルアップルータ DHCP 機能の除かアドレスを設定する。 

• Microsoft ネットワーク共有印刷の場合は、上記のような設をが不要のため、 
簡単な設をでプリンタを使用できます。 

• DHCP 機能のスコープ範囲、バインド、除かアドレス設を方法などはダイヤ 
ルアップルータの取扱説明書をご覧ください。 


参考 
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Web ブラウザの設定についての注意 


EpsonNet Config ( Web ) を使う場合、 Web ブラウザはプ□キシサーバを使用しない 
設定【こしてください。 

ここでは Internet Explorer を例に説明しまず。 

0 [スタート]ボタンをクリックしで 、 [Internet Exp に rer ] アイコンをちクリックし、 
[プ□パテイ]をクリックします。 


②右クリック 


⑤ク U ック 


①クリック 

0表示された画面で、[接続]タブをクリックします。 

0 [ LAN の設定]ボタンをクリックします。 

[ LAN にプ□キシサーパーを使用する]または[プ□キシサーパを使田しでインター 
ネットにアク t ス]のチェックを列します。 


[ LAN にフロキシサーバーを使用する]または、[プロキシサーバを使用してイ 
ンターネットにアクセス]にチェックが付いていると 、 EpsonNet Config ( Web ) 
は起動しません。 
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• Windows 95/98/Me の場合 . 

• Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 

• Windows NT4.0 の場合 . 

• Mac OS 8.6-9.X の場さ . 

• Mac OS X 10.2.X-10.3.X の場合 . 


Windows の場合、プリンタドライバを自動国日信する機能を利用すると，プリンタドラ 
イバのインストール作業を簡略化することができます。詳細はと rF のページをご覧く 
ださい。 

な222 ぺージ「プリンタドライバの自動インストール」 




プリンタドライパのインストール 

ネットワークに接続したプリンタに印刷するには、プリンタドライバのインストール 
があ要です。ここではインストールの手順を説明します。 


10 2 12 
6 7 8 9 9 
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Windows 95/98 /Me の場さ 

印刷ちまに応じてじ(下のページを参照し、プリンタドライバをセットアップしてくだ 
さい。 

な目1ぺージ 「 LPR 印!刷の場合」 

な61ぺージ 「 IPP 印刷の場合 （Windows 95/98)」 

な目2ぺージ riPP 印刷の場合 OA/indows Me )」 

な75ぺージ 「 Microsoft ネットワーク共有巧刷/共有プリンタへの巧刷の場合」 


LPR 印刷の場合 

Windows 95/98/ Me は TCP / IP での LPR 印!刷システムを持たないため、標準での 
TCP / IP 印!刷はできませんが、本製品が属のユーティリティ EpsonNet Print を使って、 
エプソン製プリンタへの TCP/IP ( LPR ) 直接巧刷ができます。 

この場合は EpsonNet Print をインストールしてから、プリンタドライバをインス I -一 
ルします。下のページをご覧ください。 

な129ぺージ 「EpsonNet Print の使い方」 


IPP 印刷の場合 (Windows 95/98) 

Windows 95/98で IPP Ep 刷するには 、 IPP 直接印刷ツール 「EpsonNet Internet Print 」 
をエプソンのホームページか6ダウン□ー ドするあ要があります。 

W 下のページをご覧 < ださい。 

とすりぺージ 「 EpsonNet ソフトウエアのご案内」 
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IPP 印刷の場合 (Windows Me) 

IPP クライアントのインストール 


0 コンピュータに 、 Windows Me の CD - ROM を它ットします。 

0 CD - ROM ドライブにある [ add - ons ] - [ ipp ] フォルダの [ wpnpins ] をダブル 
クリックします。後は、画面の指示に従ってインストールしてください。 


ファイルの漏集のま示がわ試こ入り曲ツ-ルのヘル 


^^■^ 戻る， * ，回 I ながま过フオルタ vi I お K グ 


アドレス ( り ) E: ゎ dd-ons も PP 


ダブルクリック 


プリンタの追加 

0 [スタート]ボタン-[設定] 

②ク 、いつ —I 


①クリック ’ 


を]-[プ U ンタ] 

j か出わたわィル山 ' > 


の順にクリックします。 


回 3>トロ-|い、•ネルを） 

タイ V ルアツブネクトワーウ吐!) _ 


屬 なぉ0 

み AJl，7*(H) Ji タスウ"-と R トト]だ!-の 

で il つ7イルるを指定して案巧(肚- 

fl— - 

[こぶ Media のロゲォっが'. 

:二 巧 j) Windows のお了姐… 



③クリック 


I ぶ均田过 IJ 


0 [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、画面び表示されたら[巧へ]ボタン 
をクリックします。 


ファイル ( ご煩おのま示がわをに入り ( かツ-パ 


^獻，今，空 J ななま过フォルタ - t づ I を 


アドレス屯 ) [ii 巧パ 




フ、ンタ 


图ィ 

ツ。ジタの遣細 


ダブルクリック 
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0 [ネットワークプリンタ]を還巧しで、[巧へ]ボタンをクリックします。 



①ク U ック 


②ク U ック 


Q [ネットワークパスまたはキユーの咨前]に巧の書すで入力し、[巧へ]ボタンをクリッ 
クします。 

書 ま) http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス： 631/ EPSON _ IPP _ P 「 inte 「 



①入力 


②ク U ック 


参考 


上記の EPSONJPP _ Printer は初期値です。ネットワークインターフェイスを 
設をした方に、を称を巧認してください。 


0 このをはな下のぺージに進んでください。 

^6日ぺージ「プリンタドライバのインストール」 
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Microsoft ネットワーク巧ち印刷/巧ちプリンタへの印刷の場合 

Windows 98の画面を例に説明します。 

0 [スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


②ク U ック 


①ク U ック 



3 タスク/卜と R 々-卜けこユ-① - 
马 方ルタォプシむの-. 

过アウティブデスクトツフ边〉_ 

mat 


⑤クリック 


0 [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、画面び表示されたら[巧へ]ボタン 
をクリックします。 


ダブルクリック 


■ フ7ィル(り 

厢実(白 

ま示姐 

巧れ嗤 

わ尉叫 

m 

鱗 

身 

y , 

切口取り 

讀。 

J アドレスぬ;1面つリンタ 





フ"リンタ 

►圖 

フリンタの胤日 


0 [ネットワークプリンタ]を還巧しで、[巧へ]ボタンをクリックします。 



①ク U ック 


②ク U ック 


0 [参照]ボタンをクリックします。 



クリック 
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0 表示されるリストからプリンタを還}只しで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

ここで違択するプリンタをについては、ネットワークインターフェイスの設定をした 
方にご確認ください。 



①選択 


②クリック 


ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

• Windows NT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で共有されてい 
るプリンタの場合 

ドメイン.ワークグループ.サーバ名などをダブルクリックすると、その下 
に表示されます。 

• Miaosoft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックし、手順4の画面で 
次のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名）¥ (ネットワーク 
インターフェイスの共有名）これらの名前は、ネットワークインターフェイ 
スの設ををした方に確認してくださし、。 

• NetWare サーバ経由の場合 

サーバ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由ーパブリックアクセスプリンタの場合 

[Ndps パブリックアクセスプリンター]というネットワークグループをダブ 
ルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェントが表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由ーコントロールアクセスプリンタの場合 

NDS ツリーをダブルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェン 
卜が表示されます。 


0 [プリンタの追如ウィザード]画面び表示されたら、[巧へ]ボタンをクリックします。 

Windows 95の場合は，[プリンタウィザード]画面が表示されまず。 

Q このをは下のぺージに進んでください。 

とす6日ぺージ「プリンタドライバのインストール」 
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プリンタドライパのインストール 

Q コンピュータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 


0 画面び表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックして画面を閱じてくださ 
い。 


0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 



クリック 


0 [ディスクからインストール]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリックします。 

Windows 95の場合は、[フ□、ソピーディスクか6インストール]画面が表示されまず。 

0 CD - ROM ドライブ巧のお使いの OS 咨のフオルダをダブルクリックし、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 



②ク U ック 


①ダブルクリック 


0 [ディスクからインストール]画面に戻りますので、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

Windows 95の場合は、[フ□、ソピーディスクからインストール]画面じ戻ります。 



クリック 
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Q お使レの機種名を還巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 



①選が 


②ク U ック 


沪气 I 下の画面が表示された場合は、かず[新しいドライバに置き撫える]を選巧し 
寥ちてくださぃ。 



クリック 


0 [完了]ボタンをクリックします。 

この後は，画面の指示に従ってセットアップを進めてください。 

これでインストールは終了でず。 

Windows NT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で Microsoft ネット 
ワーク共有印刷をする場合は、 iU 下のページに進んでください。 

ぶ68ぺージ 「NET USE コマンドの実行」 


さ-、 Windows Me 標準の IPP 印刷では、印刷実行時にプリンタでエラーがお生して 
をち いる場合、印刷されないことがあります。この場合は、プリンタのエラー原因 
を取り除いてから巧を印刷してください。 
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NET USE コマンドの実巧 

Windows NT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で 、 MS Network を 
使って接続する場合は、 N 口 USE コマンドを実行することをお勧めします。 


サービスの確認 

Q [ネットワークコンピュータ]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

Windows Me の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、口 □パティ] 
をクリ 、ソク しまず。 



②ク U ック 


0表示された画面で、 [ Microsoft ネットワーククライアント]びあることを確認します。 

[ Microsoft ネットワーククライアント]がない場合は、随皿ボタンをクリックして 
追力□してください。 


コマンド実行 

0 コ7ンドプ□ンブトを起動して、巧のコ7ンドを実行します。 

書ま） NET _ USE _ プリンタポート：_¥¥ネットワークインターフェイスのプリント 
サーパを 

¥ネットワークインターフェイスの共有をしは半ちスぺース） 

例） LPT 1 じ設定する場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1 : _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 


この後はじ(下のページに進んでください。 

とを69ページ「ポートのお認 （MS Network )」 
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ホートの確認 （MS Network ) 

この操作は 、 Windows NT 4.0/2000/ XP サーバおよび Windows Sever 2003でお使 
いの場合にのみ巧ってください。 


〇 


[スタート]ボタン ■ 

②クリック 


[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


①クリック 


ぷ 巧まの >巧がか卜と民トトいニユ-① - 

A 、ルバ ぶ フォルタオフシヨンの-' 

1 タルつな ： 7巧けテスクトッブ祖〉 

3^ W ルを涨定して実讯阻'. み Winder update.' 

^ EpsonNetOM ゲオフ化. 

I ^ Win か W のが了 (の… 


⑤クリック 


ん •を均 


〇 

〇 


インス!ルしたプリンタのアイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をクリックしま 
す。 

[詳細]タブをクリックしで、[印刷先のポート]を確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 

な目8ぺージ 「NET USE コマンドの実行」 


①クリック 


②確認 
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Windows 2000 / XP/Server 2003の場さ 

印刷ちまに応じてじ(下のページを参照し、プリンタドライバをセットアップしてくだ 
さい。 

な70ぺージ 「 LPR 印!刷の場合」 

と贵73ページ 「 IPP 印刷の場合」 

な1ろ ページ 「 Microsoft ネットワーク共有巧刷/共有プリンタへの巧刷の場合」 


参考 


EpsonNet Print を使用する場合は手順が異なりますので、じ(下のぺージをご覧 
ください。 

z ^129 ぺージ 「EpsonNet Print の使い方」 


LPR 印刷の場さ 


〇 


[スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]の順にクリックし、[コント□-ルパネル] 


画面で[プリンタとその化の八ードウエア]をクリックします。 


Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ、ソク しまず。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-簡走]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 
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0 [プリンタを追如する]をクリックしで、[巧へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追畑アイコンをダブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 


»ブリン9とその化 im— ドウ:17 [ ilQlrxl 



クリック 


0 [このコンピュータに接続されている□-カルプリンタ]を選がします。[プラグアン 
ドプレイ対応プリンタを自動的に検出しでインス!ルする]のチェックを外し、[巧 
へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[□-カルプリンタ]を達択します。[プラグアンドプレイ 
プリンタを自動的にお化してインストールする]のチェックを外し，[次へ]ボタンを 
クリ 、ソク します。 



チェックを外す 


0 [新しいポートの巧脚を選巧します。にね ndard TCP/IP Port ] を還巧し、じ夕へ] 
ボタンをクリックします。 


ブ y ンタの aui りイサード 


力ホート® SI? 

ェ< む-跑ボ-卜价して乃 WtiJft けす。 

か >5®#- 卜が惭レロな〇•ホ-卜 tf- 拍こな川*6…ポ-巧内前*巧す • 



〇,わ肺-卜娘用 <ぶ 


①クリック 


友 巧し(■ボ -W) 巧な ◎ 




② 選が 

③ ク U ック 
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[標準 TCP / IP プリンタポートの追如ウイザード]び表示されたら、[巧へ]ボタンを 
クリックします。 


[プリンタ咨または IP アドレス]項目にネットワークインターフェイスの IP アドレスを 
入力し、[巧へ]ボタンをクリックします。 

IP アドレスについては、ネットワークインターフェイスの設定をした方にお認してく 
ださい。 



*がテバイ； W 3 刃ン史 S : だ： P 7ドレん8よ巧か刀し口だな、 



①入力 


I < g る旧 ）I I か vw 〉 —②々リック 


がち — I 何らかの理由でプリンタが正しく検出できなかった場合は、下の画面が表示さ 
ジれます。この面面が表示されたら[標準]を遇巧し、に PSON Network Printer ] 
を選がします。 



②選が 


[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了]画面び表示されたら、[完了] 
ボタンをクリックします。 

この後はな下のページに進んでください。 

な1を ページ「プリンタドライバのインストール」 
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IPP 印刷の場さ 


〇 


[スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]の順にクリックし、[コント□-ルパネル] 


画面で[プリンタとその化の八ードウエア]をクリックします。 


Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ、ソク します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-隱走]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 



0 [プリンタを追如する]をクリックしで、[巧へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追畑アイコンをダブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 
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[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されでいるプリンタ]を選 
巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を違択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クしまず。 



©クリック 


迄)ク U ック 


[インターネット上または自宅/含なのネットワーク上のプリンタに接続する]を選巧し 
ます。ネットワークインターフェイスの URL を巧の書巧で入力し、[巧へ]ボタンをク 
リックします。 

Windows 2000の場合は、[インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続 
します]を違択しまず。ネットワークインターフェイスの URL を次の書まで入力し、 
[次へ]ボタンをクリックします。 

書ま) http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス： 631/ EPSON _ IPP _ P 「 inte 「 




れ I ン定 
。ン汹る 


庙 *1 か。アドレ:め;*を及ブリン5が!*す K とげで？ S す， 


店巧する：扣巧定して < 巧扣 
〇乃ン巧錯する (j® 

0!な从乃ン況^する饥ン巧销.巧!こ出:财プシヨンが{折して C れ]巧リが)の： 


①ク U ’ンク 


。ぷ 1/EPS0N-IPP - 吃 


巧づ 


② 入力 

③ ク IJ 、 ソク 


参考 


上記の EPSON _ IPP _ Printer はお]期イ直です。ネットワークインターフェイスの 
設ををした方に、名称を確認してください。 


次の画面が表示された場合は、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



ク 


上の画面が表示されなかった場合は、この後、画面の指示に従って設をしてください。 

この後はな下のページに進んでください。 

な1を ページ「プリンタドライバのインストール」 
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Microsoft ネットワーク巧ち印刷/巧ちプリンタへの印刷の場合 


〇 


[スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]の順にクリックし、[コント□-ルパネル] 


画面で[プリンタとその化の八ードウエア]をクリックします。 


Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ、ソク します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-隱走]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 



0 [プリンタを追如する]をクリックしで、[巧へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追畑アイコンをダブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 
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[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されでいるプリンタ]を選 
巧し、[次へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



①ク U ック 


②ク U ック 


[プリンタを参照する]または[指定したプリンタに接続する]を還}只し、[次へ]ボ 
タンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[プリンタをを入力ずるかじ欠へ]をクリックしてプリンタ 
を参照します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックしまず。 



ク 


②ク U ’ンク 


リストからプリンタを選巧しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選が 


②ク IJ ック 
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ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

. WindowsNT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で共をされてい 
るプリンタの場合 

ドメイン.ワークグループ.サーバ名などをダブルクリックすると、その下 
に表示されます。 

.Miaosoft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[プリンタ]欄に次のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバを）¥ (ネットワーク 
インターフェイスの共をを）これらのを前は、ネットワークインターフェイ 
スの設ををした方に確認してください。 

• NetWare サーバ経由の場合 

サーバををダブルクリックすると、その下に表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由ーパブリックアクセスプリンタの場合 

[Ndps パブリックアクセスプリンター]というネットワークグループをダブ 
ルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェントが表示されます。 

• NDPS ゲートウェイ経由ーコントロールアクセスプリンタの場合 

NDS ツリーをダブルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェン 
卜が表示されます。 


0巧の画面び表示された場さは、 [OK] ボタンをクリックします。 

<例> 

クリック 

上の画面が表示されなかった場合は、プリンタドライバのインストールは'必要ありま 
せん。79ページ手順8に進んでください。 

0 この後は巧ぺージ(こ進んで、プリンタドライバをインストールしでください。 
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プリンタドライパのインストール 


Q コンピュータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

0 画面び表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックして画面を閱じてくださ 
い。 

0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

Q [フ□ッピーディスクからインス!ル]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリッ 
クします。 

0 CD - ROM ドライブの [ WINXP _2 K ] フォルダをダブルクリックし、[開く]ボタンを 
クリックます。 


フ7 ィ化®坦用 JP]f5<l 



ク U 


0 [フ□ツピーディスクからインス!ル]画面に戻りますので、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 

Q プリンタの一覧からお使いの機種名を選巧し、[巧へ]または [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 



①選巧 


②クリ 
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この後は、画面の指示に従って設定してくださし、 


. プリンタをネットワーク共をする場合は、この後で設まする共有ををクライ 
アントにミロらせてください。 

クライアントがプリンタを利用するときにか要です。 

• この後[デジタル署をが見つかりませんでした]という画面が表示されたら、 
[はい]ボタンをクリックしてください。 


これでインストールは終了でず。 

Windows NT 4.0/2000 /XP サーバ環境および Windows Server 2003で Microsoft 
ネットワーク共有印刷する場合は、 iU 下のページに進んでください。 

な80ぺージ 「NET USE コマンドの実行」 
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③ク リツ ク 


②右クリック 


①クリック’ 

Q [□-カルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]を還がします。 

0表示された画面で、 [ Microsoft ネットワーク用クライアント]びあることを確認します。 

[ Microsoft ネットワーク用クライアント]がない場合は、[インス!■'ール]ボタンをク 
リ、ソクして追力□してください。 

コマンド実巧 

Q コ7ンドプ□ンプトを起動して、巧のコ7ンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート：_¥¥ネットワークインターフェイスのプリント 
サーバ名 

¥ネットワークインターフェイスの共有るしは半ちスペース） 

例） LPT 1 に設定する場合 

C:¥>NET USE LPT 1: _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 


この後はじ(下のページに進んでください。 

な81ぺージ「ポートの確認 （MS Network)J 


NET USE コマンドの実巧 

Windows NT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で 、 MS Network を 
使って接続する場合は、 N 口 USE コマンドを実行することをお勧めします。 

サービスの巧 詔 

Q [スタート]ボタンをクリックしで、[マイネットワーク]をちクリックし[プ□パティ] 
をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[コント□—ルパネル]-[ネッ 
トワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、[プ□パ 
テイ]を違択します。 



プリンタドライバのインストールー 80 











ポートの確認 （MS Network ) 

この操作は 、 Windows NT 4.0/2000/ XP サーバおよび Windows Server 2003でお使 
いの場合にのみ、行ってください。 


プリンタのプロパティの起動 


〇 


〇 


[スタート]ボタン-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその化の八ードウエア]の 
順にクリックし、[プリンタとその他の八ードウエア]画面で[プリンタと FAX ] をク 
U ックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ 、ソク しまず。 

Windows 2000の場合は，[スタート]ボタン-啟走]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


②ク U ック 



4 イントゎ卜 . > マイドキーント 

Inlernfi E.pIoth 一 

.こ, マイ 

，'ろ マイ む- ク J ウ 

ペィント W マ■{コンむ-9 

り 7イネか卜0 

を] ント□—化似'ルり 
か A ; けとサボ-卜妇 I 
ク J なま@ 

〇フ7イ化；6が巧して！的吸.. 







⑤ク IJ ック 


インストールしたプリンタのアイコンをちクリックし、[プ□パテイ]を選がします。 


ポートの確認 

0 [ポート]タブをクリックしで、印刷巧のポートを確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 
ぶ80ぺージ 「NET USE コマンドの実行」 



①ク U ック 


②確認 
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巧をの 
、がお） 

フ7イルをを指定して実巧(巧... 


が化は;コ/こ>?'1ル'•化 


ろ！！ シ W 巧リン(ぶ... 


■ 


LPR 印刷の場合 

か[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


②クリック 


■ ⑤クリック 


①クリック ►ions 

P [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックします。 


フバルの馬集く目を示 M ヘルつ•(ぶ 


ダブルクリック 


-.回 


@ [このコンピユータ]を還巧しで、[巧へ]ボタンをクリックします。 





I!叢 P 織鐵搞驢纖纖お、 


P 鹽獨こ頌を^- 

すべての巧ちちこの: M：a- 巧き巧し、巧がするホを 

广ネッのイ巧ン9ブ-が- ( f ) 

!懼裝揣徽微攝し滯徵嘗媒驚 


<戻るが丄次への)> 


-①クリック 


-◎クリック 


Windows NT4.0 の場合 

印刷ちまに応じてじ(下のページを参照し、プリンタドライバをセットアップしてくだ 
さい。 

が82ぺージ 「LPR EP 刷の場合」 

が84ぺージ 「 Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタへの印刷の場合」 


^ち ~ Windows NT 4.0 をお使いの方へ 

ジ EpsonNet Print または EpsonNet Internet Print を使用する場合は手順が異なり 
ますので、じ(下のぺージをご覧くださし、。 
z ^129 ぺージ 「EpsonNet Print のほい方」 

とす84ぺージ 「 IPP 印刷の場合」 


巧ンタを) 




0 ち空」 0 妄 1N SMOP 占 M 
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[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

この巧がほ用しなしホートのおのわ巧が川巧ウリ？クしてマな 
し、ドわな H 3‘ わ.夕3れて L 1る*.-のろち、《切ホお巧おな 
をので日お巧わます。 



を阳巧をなホ’-卜 (&): 


本一し 


□ LPT1: 

□ LPT2: 

□ LPT3: 

□ C0M1: 
rinriMP 


Local F 
Local F 
LocaI F 
Local F 


EPSON PM-800-' 


厂フリンわ■—ルをちな II; 


Iけな €) 


‘クリック 


<戻る(日） J ;ゎ\(が>」_キ f シ t ル」 


[LPR Port ] を還巧し、[新しいポート]ボタンをクリックします。 



-①選巧 


• ②クリック 


参考 


[Lexmark TCP/IP Network Port ] はほ用できません。 


[ Ipd を提がしているサーパーの名前またはアドレス]にネットワークインターフェイ 
スの IP アドレスを、[サーバのプリンタ咨またはプリンタキュー咨]にプリンタ名を 
入力して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


LPR 互换 ：7D パの ii 加 


Ipd を化其しているサづ V— のるお 
ミた13アト，レス(ゆ 

サーが—のつリンををまたは 
フリバキュ-るお)： 


fkjcocococxxx 


[ Ip -X! 0〇< 


•①入力 


• ②クリック 


^ ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ネットワークステータス シー 

^ ^ 卜を印刷するか、ネットワークインターフェイスの設定をした方に確認してく 
ださし、。 

と矿231ぺージ「ネットワークステータスシート」 


[プリンタポート]画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックします。 
[プリンタの追舶ウィザード]画面に戻りますので、[巧へ]ボタンをクリックします。 

この後はな下のページに進んでください。 

なを1 ページ「プリンタドライバのインストール I 


〇 


0 


〇 
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IPP 印刷の場さ 

Windows NT 4.0 で IPP Ep 刷するには、 IPP 直接印刷ツール 「EpsonNet Internet Print 」 
をエプソンのホームページからダウン□ー ドする必要があります。 

詳細は]:>(下のページをご覧ください。 

と矿11ぺージ rEpsonNet ソフトウエアのご案内」 


Microsoft ネットワーク巧ち印刷/巧ちプリンタへの印刷の場合 


〇 


[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 



0 [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックします。 




フ州レの点実のま示な）ヘルつ化） 


ダブルクリック 


0 [ネットワークプリンタサーバ ー] を還}只しで、[巧へ]ボタンをクリックします。 



のク U ック 


②ク U ック 
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Q [巧有プリンタ]から、設定するプリンタを選巧して [0 K ] ボタンをクリックします。 



②ク IJ ック 


①選が 


、 I ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

參 • WindowsNT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003 で共をされてい 
るプリンタの場合 

ドメイン.ワークグループ-サーバ名などをダブルクリックすると、その下 
に表示されます。 

.Mic の soft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[プリンタ]欄に次のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバを）¥ (ネットワーク 
インターフェイスの共有を）これらのを前は、ネットワークインターフェイ 
スの設ををした方に確認してください。 

• NetWare サーバ経由の場合 

サーバををダブルクリックすると、その下に表示されます。 

.NDPS ゲートウェイ経由ーパブリックアクセスプリンタの場合 

[Ndps パブリックアクセスプリンター]というネットワークグループをダブ 
ルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェントが表示されます。 
.NDPS ゲートウェイ経由ーコントロールアクセスプリンタの場合 

NDS ツリーをダブルクリックすると、その下に NDPS プリンタエージェン 
卜が表示されます。ネットワークプリンタは次のように表示されます。 
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0 巧の画面び表示された場合は [ OK ] ボタンをクリックします。 



上の画面が表示されなかった場合は、この後、画面の指示に従って設をしてください。 
W 上で、 Microsoft ネットワーク共有印刷/共有プリンタへの EP 刷設定は終了です。 
Windows NT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で Microsoft ネット 
ワーク共有 EP 刷ずる場合は、下のページに進んで<ださい。 

とを89ページ 「NET USE コマンドの実行」 

0 このをは]^〇^のぺージへ進んでください。 

なの^-リ 「プリンタドライバのインストール」 


プリンタドライバのインストールー 86 










プリンタドライパのインストール 


Q コンピュータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

0 画面び表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックして画面を閱じてくださ 
い。 

0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

Q [フ□ッピーディスクからインス!ル]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリッ 
クします。 



クリック 


0 CD - ROM ドライブの [ WINNT 40] フォルダをダブルクリックし、[開く]ボタンを 
クリックます。 



0 [フ□ツピーディスクからインス!ル]画面に戻りますので、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 
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Q リストからお使いの機種咨を選巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 




ぶを つリン 9(7：^ る元とモ巧レをクわウしてください。巧巧こインスト-ルテ'‘<ス知咐届し n 、るちさ 

嚷 點锡驢臟撇離患裸结 r 居にない巧 さは、剛佩。アルを* 


. 7リバの 

①選巧— 


的ス5巧用お).. [ 


<戻る坦 ）I ;欠へ【凶)> 


• ② クリック 


0 このをは、画面の指示に従って設定してくださし、 

I ^ I • プリンタをネットワーク共をする場合は、この後で設まする共有ををクライ 

I 梦 I アントじミロらせてください。クライアントがプリンタを利用するときにか要 
です。 

• 次の画面が表示された場合は、化ず[新しいドライバに置き換える]を選巧 
してくださし、。 



クリック 


これでインストールは終了です。 

Windows NT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で Microsoft ネット 
ワーク共有巧刷する場合は、下のページに進んで<ださい。 

と矿8目ページ 「NET USE コマンドの実行」 
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NET USE コマンドの実巧 

Windows NT 4.0/2000 /XP サーバおよび Windows Server 2003で 、 MS Network を 
使って接続する場合は、 N 口 USE コマンドを実行することをお勧めします。 

サービスの 確認 

Q [ネットワークコンピュータ]アイコンをちクリックし、プ□パティを選がします。 

0表示された画面に巧のサービスびあることを確認します。 

[サービス]画面で[ワークステーシヨン]または[サーバー] 

0サービスびなレ場合は、[追加]ボタンをクリックしで追！]日します。 

コマンド実行 

Q コ7ンドプ□ンプトを起動して、巧のコ7ンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート：_¥¥ネットワークインターフェイスのプリント 
サーバさ！ 

¥ネットワークインターフェイスの共有をしは半ちスぺース） 

例） LPT 1 に設定する場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1 : _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 

この後はじ(下のページに進んでください。 

な90ぺージ「ポートの確認 （MS Network )」 
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® U £ L は;コにル'•化 


阿組） 

夕 w’w) 

宝3つ7イルを対自をして実巧(助- 
が 如卜のン(ぶ... 


■⑤クリック 



IS 


②ク U ック 


①ク U ック 


ホートの確認 （MS Network ) 

この操作は 、 Windows NT 4.0/2000/ XP サーバおよび Windows Server 2003でお使 
いの場合にのみ巧ってください。 

A [スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


P インストールしたプリンタのアイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選巧します。 

@ [ポート]タブをクリックしで、印刷ホのポートをお認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 

ぶ朗ぺージ 「NET USE コマンドの実行」 



①クリック 


②確認 


吊 

巧ンタを） 1 


3ねクがの- 

1 


さ OMINS さ opu!M 
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Mac OS 8.6-9.X の場合 

プリンタドライパのインストール 

プリンタドライバをインストールします。インストールち法についてはセットアップ 
ガイド（紙マニュアル）をご覧ください。 

プリンタの選巧 

Q コンピユータを起動し、[アップル]メニユーから [ t レクタ]還巧しでくださし、 

0 目ののプリンタアイコンをクリックしてプリンタを選巧します。 


梁 督 

AppleShare し aserWr けげ 

a m 

LP-XKXX げ 々 WX 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneOI 

Zone 02 


プリンタの遇折： 


が’ ぶ 


® 巧吊 
0す巧用 


プリンタ名の初期値： 

プリンタ名+ネットワークインター 
フ ェイスの Mac ア ドレスの下目が 


AppleTalk : 

[使用]を選択 


これでインストールと設をは終了です。 
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Mac OS X 10.2.X-10.3.X の場合 

Mac os X の場合、プリンタドライバをインストールした後に、プリンタを Mac 0 S 
X で設定するあ要があります。 Ep 刷プ□トコルは 、 EPSON AppleTalk、EPSON TCP / 
IP , Rendezvous の中か 6 違択することができます。 

プリンタドライバのインストール 

プリンタドライバをインストールします。インストールち法についてはセットアップ 
ガイド（紙マニュアル）をご覧ください。 

プリンタの追加 

Q プリンタの電源びオンになつていることを確認しでください。 

0 [Macintosh HD ] アイコンをダフ''ルクリックします。 

— ~ 今* [Macintosh HD ] のを前を変更してぃる場合は 、 Mac OS X を起動してぃるディ 
^ スクをダブルクリックしてください。 


0 [アプリクーシヨン]フォルダをクリックして、[ユーティリティ]フォルダをダブル 
クリックします。 

Q [ブリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。 

MacOSX 10.2 .X の場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックしまず。 

m ◄ —— —ダブルクリック 

プリンタ設定ユーティリ 
ティ 

0 [プリンタリスト]またはメツ它ージ画面で[追加]ボタンをクリックします。 


e 台© 
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0 [プリンタリスト]画面のド□ップダウンリストから、目的の印刷プ□トコルを選巧し 
ます。 




EPSON FireWire 
EPSON TCP,IP 
EPSON USB 
HP IP プリシ ！- 



②選が 


印刷プロトコル 

選択する項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

Rendezvous 

Rendezvous"^ 


*Rendezvous 機能は Mac OS X10.2.4 U 降でのみ、ご利用になれまず。 


•ネットワークインターフェイスにがする印刷プロトコルの通信速度は、 
© TCP / IP - ② AppleTalk - ③ Rendezvous の順に速くなります。 

• EPSON AppleTalk ] での印刷は、コンピュータの [ AppleTalk ] が有効に 
なっている也、要があります。 

と穿"：38ぺージ 「 AppleTalk の設ま:」 

• [EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピュータとネットワークインターフェ 
イスに IP アドレスなどの情部が設定されている也、要があります。 

と矿41ぺージ 「 TCP / IP の設ま:」 

• [ Rendezvous ] での印刷は、ネットワークインターフ： l イスの Rendezvous 
機能が有効になっており、コンピュータとネットワークインターフェイスは 
DHCP や APIPA 機能で IP アドレスを自動で取得している也、要があります。 

z ^41 ぺージ 「 Rendezvous 機能について」 


参考 


Q プリンタを選}只しで、[追帥]ボタンをクリックします。 
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NetWare サーパの設定 


プリンタを NetWare 環境で使用するための、 NerWare サーバの設定ちまを説日月しま 
す。お使いの NetWare のバージョンやモードじより、設をち法が異なります。 

次の手順で設定しまず。 

① NetWare のユーティリティせら、 プリンタ情報を設をします（リモートプリンタ 
モード、および NDPS ゲートウェイ経由の一部のモードのみ)。 

② ネットワークインターフェイスに NetWare 情報を設定します。 

IntranetWare -」 をお使いの方■は、 NetWare 4. xJ を IntranetWare -」 に置き換えてお 


読みください。 

参モードについて . 95 

参使用上の注意 . 96 

参 NetWares .xJM.xJ パインダリプリントサーパモード. 97 
参 NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS プリントサーパモード. 98 

参 NetWares.xJ リモートプリンタモード . 99 

参 NetWare4.xJ パインダリリモートプリンタモード ... 102 
参 NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS 

リモートプリンタモード . 108 

• NDPS ザー トウエイ . 113 

参ダイヤルアップネットワーク使用時の注意 . 125 


NetWare 印刷のできる環境 



- NetWare が サボー トしでいるクライアント居ち 
-本製晶のプリンタドライバび使える度ち 
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モードについて 

NetWare にはプリントサーバモードとリモートプリンタモード，待機モードがあり、 
使用するモードは自由に設定できます。通常はプリントサーバモードをお勃めします。 
NetWare ファイルサーバのユーザー数に余裕がない場合はリモートプリンタモードで 
お使いください。 

プリントサーバモード （ NDS/Bindery Print Server ) 


特徴 

• 8台までのファイルサーバを同時接続可能 
• 直接 EP 刷を制御するので印字まをがまい 

• NetWare のユーザーアカウントを使用する 

• プリントキューは最大32ジョブまで登録可能 


リモートプリンタモード （Remote Printer ) 


特徴 

• NetWare のューザーアカウントを使用しない 
.リモートプリンタを制御するプリントサーバがあ要 

• プリンタの接続は、 NetWareS.xJ で最大16台、 NetWa 「 e 4. xJ 、 IntranetWare - J , 
NetWare 5. xJ /6. xJ では最大255台まで巧能 


が3 リモートプリンタモードでは、プリンタの電源を入れたときに一時的にユー 
を巧 ザーアカウントを使用します。ユーザーアカウントにま格がない場合は、クラ 
イアントがファイルサーバにログインする前にプリンタの電源をオンにしてく 
ださし、。 


待機モード （ Standby ) 

工場化荷時はこのモードです。本モードでは NetWare の機能は動作しませんが、 SAP / 
RIP などの一部プ〇トコルがネットワーク上に流れる場合があります。 
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使用上の注意 


テキストフアイルの印刷でのを意 

NetWare の N PRINT コマンドや DOS のリダイレクションを利巧してテキストファイ 
ルを印刷する場合，クライアントの環境によっては文字化けやキャラクタずれが起き 
る可能性があります。 

IPX ルーテイングプロトコル " NLSP " でのを意点 

NetWare 4 .xJ t (降は IPX ルーティングプ□トコル " NLSP " を設定できますが、本機 
のネットワークインターフェイスは " NLSP " に対応していません。 RIP / SAP により 
通信を制御していまず。 

ルーティングプ □ トコルの達択肢には① NLSP と RIP / SAP ② RIP / SAP き用があり 
まずが、 " NLSP と RIP / SAP " が指走されている状態で、任意に RIP 、 SAP のバイン 
ドを外した場合、ネットワークインターフェイスはファイルサーバや NDS との通信が 
できなくなりますのでごを意ください（参照：ユーティリティ INETCFG の、"プ□卜 
コル”および"バインド"タスク巧)。 

バインダリと NDS に関するを意点 

. バインダリコンテキスト'パスは、サーバコンソールか6 SET BINDERY CONTEXT 
コマンドでお認できます。 

• バインダリコンテキスト•パスが設定されていない場合や、 NDS 非対応のクライア 
ントか6、別のコンテキストの印刷環境も使用したい場合には、そのコンテキスト 
をバインダリコンテキストに指走ずるあ要があります。 AUTOEXEC . NCF ファイル 
间こ、 S 口 BINDERY CONTEXT コマンドで設定します。 

詳細は NetWare 4. xJ /5. xJ /6. xJ の取扱説明書をご覧ください。 

NDS コンテキストの表示-印刷 

NDS コンテキストについて、ネットワークステータスシートと EpsonNet Config 
( Web ) では、 ASCII 女字のみを正しく表示できます。 


ネットワークインターフェイス情報取得時間について 

ネットワークに接続したプリンタの電源をお人してか6、 NetWare サーバに認識され 
るまで最大で約2分の時闇がかかります。その闇、ネットワークステータスシートに 
は正しい情報が反巧しませんのでごを意 < ださい。 

フレームタイプについて 

IPX をバインドするフレームタイプは、同ーネットワーク巧にあるすべての NetWare 
サーバ、 IPX ルータで統一するみ要があります。 

複数のフレームタイプを同ーネットワークでお使いの場合,ずべての NetWare サーバ、 
IPX ルータにそれ6をバインドしてください。 
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NetWare 3. xJ /4. xJ ハインダリプリントサーハモード 


NetWare 3. xJ /4. xJ / lnt 「 anetWa 「 e -」 のプリントサーバモード（バインダリエミユレー 
シヨン） でネットワークインターフェイスをお使いじなる場合の設定方法を説明しま 
す。 


参考 


NetWare 3. xJ のプリントサーバモードで使用する場合、 PCONSOLE のプリン 
トサー/状況表示制御のサービスは巧用できません。 


Q ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

0設定する NetWare サーバに、クライアントから SUPERVISOR と同等の権限を持つ 
ユーザー(バインダリ接続）で□グインします。 

NetWare 4. xJ / lntranetWare - J の場合は、バインダリ□グインのオプションを違択して 
□グインしてください。 

0本製品に付属のユーティリティから、本機のネットワークインターフェイスの設定を 
します。 

通常は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いください。 

が45ぺージ [EpsonNet Config ([ Windows )」 


参考 


NetWare で設定済みのオブジてクトを使って設定:する場合は 、 EpsonNet Config 
( Web ) も使えます。 

と贡153ぺージ 「EpsonNetConfig ( Web ) の使い方」 
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NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS プリントサーハモード 


NetWare 4. xJ /5. xJ /6. xJ / ln 1;「 anetWare -」 のプリントサーバモード ( NDS ) でお使いに 
なる場合の設定方法を説明します。 

Q ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

0設定するツリーに、クライアントから目的のコンテキストじ巧して ADMIN 権限のある 
ユーザーで□ブインします。 

0本製品に付属のユーテイリテイから、本機のネットワークインターフェイスの設定を 
します。 

通常は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いください。 

な45ぺージ [EpsonNet Config ([ Windows )」 


参考 


NetWare で設定済みのオブジてクトを使って設定:する場合は 、 EpsonNet Config 
( Web ) も使えます。 

と贡153ぺージ 「EpsonNetConfig ( Web ) の使い方」 
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NetWare 3. xJ リモートプリンタモード 

NetWare 3. x 」 のリモートプリンタモードでお使いになる場合の設定ち法を説日月しま 
ず。 


Q ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

0設定する NetWare サーバに、クライアントから SUPERVISOR と同等の権限を持つ 
ユー ザーで □ブインします。 

0 PCONSOLE を起動し、[利用可能な項目]から[プリントキュー情報]を選がします。 

利用可能な項目 
ファイルサーバの 変更 
ゾリノト卞ュ ー ||曰報 

プリントサーパ情報 


0 [ Insert ] キーを巧しで、[新プリントキユー名]欄にプリントキユー名を入力します。 

^ ^ 設をしたプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使います 
^ ので、キューををクライアントに巧らせてください。 


0 [プリントキュ ー] リストから巧巧したプリントキューを選がすると[プリントキュー 
情報]メニューび表示されますので、[キューユーザ]を選巧しで、 [ EVERYONE ] び 
登録されでいることを確認します。 

EVERYONE がない場合は、 [ Insert ] キーを押して、キューユーザーリストか6 
[ EVERYONE ] を違択します。 

0 [利巧可能な頂目]から[プリントサーパ情報]を還巧します。 

利用可能な項目 
ファイルサーバの 変更 
プリントキュー情報 
プリン トサー バ情幸良 


Q [ Insert ] キーを巧しで、[新プリントサーパ咨]欄にプリントサーパ名を入力します。 
このプリントサーバ咨はをで使用するのでメモしでおいてください。 
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[プリントサーパ]リストから巧成したプリントサーパを還}只すると、[プリントサー 
バ'情報] 画面び表示されますので、[プリントサーパ構成]を選がします。 


プリントサーバ情郎 
パスワードの変更 
フルネーム 
プリントサーバ構成 
プリントサーバ ID 
プリントサーバオペレータ 
プリントサーバユーザ 


[プリントサーパ構巧メニュー]画面が表示されますので、[プリンタの構成]を還巧 
します。 

[構成完了プリンタ]の最上段[インストールされていません（プリンタ番号=日)]を 
選択します。 


構成完了プリンタ 

インストールされていません 

1〇 

インストールされていません 

11 

インストールされていません 

|2 


次のよラに設定します。 


任意のプリンタ名を入力一 
リモートパラレル、 LPT 1 を選択 


化要に応じた用紙の変更可一 


プリンタ0の構成 


名前： Printer'-O 


タイプ：リモートパラレル丄 PT 1 


社別識別子 ： ESCP 
IRQ : 7 

バッファサイズ （ K バイト） 
開始用紙： 0 
キューサービスモード 
ボーレート： 

デー タビット： 

ストップビット： 
パリティ： 

X - On / X - Off 使用を無 


[ Esc ] キーを押しで、変更内容を保存します。 
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[ブリントサーパ構成メニュ ー] から[プリンタでサービスされでいるキュ ー] を還}只 
します。 

プリントサー/ く構成メニュ ー 
使用されているファイルサーバ - 

プリンタあミ日リスト 

プリンタでサービスされているキュ ー] 

プリンタの構成 _ 

[定義済みのプリンタ]リストから、手順8〜11で作成したプリンタを還がします。 

[ Insert ] キーを巧しで、[使用可能キュ ー] リストから、ま順3〜4で作成したキュー 
を選がしでください。 

[優ホ順位]を1から10までの数値で指定します。1か’最優先です。 

[ Esc ] キーを巧しで、 PCONSOLE を終了します。 

プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで巧のコマンドを入力し、プリ 
ントサーパモジュールを□-ドします。 

LOAD_PSERVER_PCONSOLE で設をしたプリントサーバ名 
しは半角スペース） 

本製品に付属のユーテイリテイから、本機のネットワークインターフェイスの設定を 
します。 

通常は 、 EpsonNetConfig (Windows) をお使いください。 

ぶ 45 ぺージ [EpsonNet Config (Windows )」 


がた ネットワークインターフェイスの IP アドレスが設を—;きみの場合は 、 EpsonNet 
ジ Config ( Web ) も使えます。 

苗^153ぺージ rEpsonNet Config ( Web ) の■(まい方」 


I 0 ⑩0 廢也⑩ ⑩ 
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NetWare 4 .xJ ノ\インタリリモートプリンタモード 

NetWare 4. xJ 、 IntranetWa が J (バインダリエミュレーシヨン）のリモートプリンタ 
モードでお使いになる場合の設を方法を説明します。 

Windows 95のクライアント画面で説明します。 


• '必要に応じて、をユーザーにトラスティを割り当ててください。 

. プリントキュー、プリントサーバはかず PCONSOLE で設をしてくださし、。 
NWADMIN ではバインダリキューを作成できません。 


Q ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

0設定する NetWare サーパに、クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザー 
で □ヴインします。 この時、必すバインダリ接続で□グインしでください。 


^ _ 設をに使うクライアントが NDS モードでログインしている場合は 、 PCONSOLE 

をち 起動時に [ F 4] キーを押して、バインダリモードに移行してから設をを行って 
ください。 


0 PCONSOLE を起動し、[利用な能な頂目]から[プリントキユ ー] を還がします。 

利用可能な項目 
[プリントキユー 

プリンタ 
プリントサーバ 
クイックセットアップ 
コンテキストの変更 

0 [ Insert ] キーを巧しで、[新ししヴリントキユー名]を入力します。 

設をしたプリントキユーは、クライアントがプリンタを利用する際に使います 
ので、キューををクライアントに知らせてください。 


0 [プリントキュ ー] リストから巧成したプリントキューを選がすると[プリントキュー 
情報]メニューび表示されますので、[キューユーザー]を還巧しで、 EVERYONE ] 
び登録されてレることを確認します。 

EVERYONE がない場合は、 [ Insert ] キーを押して、キューユーザーリストか6 
[ EVERYONE ] を選択します。 

0 [利田可能な頂目]から[プリントサーパ]を還巧します。 

Q [ Insert ] キ-を巧しで、[新ししヴリントサーパ咨]を入力します。 
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0 PCONSOLE を終了して、 NetWare サーバから□グアウトします。 

0 NetWare サーバに、クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザーで□グイ 
ンします。この時、 NDS 接続で□ブインしでください。 


NWADMIN を起動し、手順6〜7で巧巧したプリントサーバオブジェクトのあるコンテ 
ナをクリックして、メニューの[オブジェクト]-[作成]-[プリンタ]を還がしま 
す。プリンタ名を入力して[巧成]ボタンをクリックします。 



③クリック 


①入力 


0 NetWare アドミニストレータ画面で、作成したプリンタオブジェクトのアイコンをダ 
ブルクリックします。 



わろ、ク h ( のを示 W) オフ ‘ 別ンがツ - ルのウィントう地 > ^^レグ牡 


た 昼 9 &が 基量。，重* 9 、呼が 曰 「难 



も epson 
-V EVERYONE 



•基げ-がな -0 一 

•SLP-XXXK-^- 
-SEM-9 日 OC 


- 哲 EM- 9 日日 C-PS 
•基 EM-9 日 OC-0 
-& Admin 
L 圆 H0ST1 SYS 


-皂 printserver 
-& Admin 
-圆 NWd NW41 1 


L 圆關 -SYS 


ダブルクリック 


@ [割り当で]ボタンをクリックし、[追！]日]ボタンをクリックします。 


のり当て 


②ク U ック 


ん - 

巧巧 MIC 





UJ 2 } 


ドつ川卜]•む Mj - (む： 


う,^— 


①クリック 
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0 プリントキューの一覧び表示されますので、割り当てるキュー(手順3〜4で作成した 
キュー）を選巧し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



IF. EPSON... 

巧巧巧おな口 ■グパト(が 




]ンけ；I卜の巧示巧） 


わ刈 


①選が 


0 [プリンタ]画面に戻って[環境設定]ボタンをクリックし、[プリンタタイプ]で[パ 
ラレル]を選択しで、ちの[通信]ボタンをクリックします。 



⑤クリック 


②選が 


①ク U ック 


0ポート [ LPT 1]、 割り込み[ポーリンヴ]、接続タイプ[ま動□-ド]を選がします。 



0設定び終了したら [ OK ] ボタンをクリックしで[パラレル通信]画面を間じ、[プリ 
ンタ]画面で [ OK ] ボタンをクリックします。 
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0 NetWare アドミニストレータ画面で、ま順 6 〜 7 で作成したプリントサーバオブジェク 
卜のアイコンをダブルクリックします。 


わろ Wh(Q) を击 W) わ‘別乂りツ -I レ①ウィントう地I AI レフ‘化） 

わ 昼 0 &が 基- S 一马 ぶみ* 皆. 過 口 陌 


も epson 
-# EVERYONE 
NW4 


-留 LP-> 000 <-巧 < 
-墓 LP->00<X-Q 
■を L 卜丽 
-aEM-900C 
-岛 EM-9 日日 C-PS 
-MEM-900C-0 
-& Admin 
L 圆 HOST し SYS 
-岛 pmtserver 
-& Admin 
-圆 NW4_NW411 
L 圆 NW4 SYS 


.ダブルクリック 


@ [割り当で]ボタンをクリックし、[追舶]ボタンをクリックします。 


②クリック 


巧りまて 
)-の9(む： 







山 


WAI I Vづ■む•うIン .. I Mir 


う1^— 


①クリック 


0プリンタすブジェクトの一覧が'表示されますので、手順10で作成したプリンタを選巧 
し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



②ク U ック 


①選が 
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0 手順 18 の画面に戻って一覧から割り当てたプリンタを選び、[プリンタ番看]ボタン 
をクリックします。プリンタ番言を〇〜15の範囲で入力し、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 



①入力 


.②クリック 


^ NetWare アドミニストレータ画面で、ま順6〜7で作成したプリントサーバスブジエ 
クトのアイコンをダブルクリツクします。 





•か EVERYONE 


-1NW4 

m 


-岛 LP-) 000 <-PS 4 
-MiP-mX-Q 

-aip-xxxx 

• を EM- 如 OC 
-岛 EM- 如 OC-PS 
-基 EM- 900 C-Q 
-& Admin 
L 圆 HOST し SYS 


-涅 prin 十 server 
Admin 


ダブルクリック 


[プリントレイアウト]ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付け6れていることを確認してく 
ださい。 



クリック 


@プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで巧のコマンドを入力し、プリ 
ントサーパモジュールを□-ドします。 

LOAD _ PSERVER _ PCONSO 止で設定したプリントサーバを 
しは半角スペース） 
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本製品に付属のユーティリティから、本機のネットワークインターフェイスの設定を 
します。 

通常は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いください。 

な45ぺージ [EpsonNet Config ( Windows )」 

I 一ー ム‘ ^ I ネットワークインターフェイスの IP アドレスが設を済みの場合は 、 EpsonNet 
ジ Config ( Web ) も使えます。 

と贡153ぺージ 「EpsonNetConfig ( Web ) の使い方」 
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NetWare4.xJ/5.xJ/6.xJ NDS リモートプリンタモード 


NetWare 4. xJ /5. xJ /6. xJ 、 IntranetWare -」( NDS ) のリモートプリンタモードでお使 
いになる場合の設定方法を説明します。 

Windows 95のクライアント画面で説明します。 


ザ^ち NetWare 5. xJ /6. xJ を使う場合は 、 NetWa 旧 5' xJ /6' xJ サーバに IPX プロトコルを 
をち インストール（バインド）しておいてください。 


Q ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

0設定するツリーに、クライアントから目的のコンテキストじ巧して ADMIN と同等の権 
限のあるユーザーで□グインします。 

0 NWADMIN を起動します。ディレクトリコンテキストのアイコンをクリックし、メ 
ニューの材ブジェクト]-[作成]•[プリンタ]を選がします。プリンタ名を入力し 
で[巧成]ボタンをクリックします。 



②ク U ック 


①入力 


0 デイレクトリコンテキストのアイコンをクリックし、メニユーの[オブジエクト]- 
[巧成]-[プリントサーパ]を選巧します。プリントサーパ名を入力して[作成]ボタ 
ンをクリックします。 



②クリック 


①乂力 
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0 デイレクトリコンテキストのアイコンをクリックし、メニューの[オブジエクト]- 
[巧巧]-[プリントキュ ー] を選がします。プリントキュー名を入力し、プリント 
キューを置くボリュームを指定（デイレクトリコンテキスト内のボリュームを還が）し 
で[作成]ボタンをクリックします。 



⑤クリック 


①入力 


②選が 


0 プリントキューオブジェクトのアイコンをダブルクリックし、ユーザーを登録します。 

^ ^ 設をしたプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際にほいます 
S ので、キューちをクライアントに知らせてください。 


Q NetWare アドミニストレータ画面で、プリンタオブジェクトのアイコンをダブルク 
U ックします。 



•か EVERYONE 


-1NW4 



-岛 LP-) 000 <-巧 
-MiP-mx-Q 

-谷 L 卜か沿^^ ■ 
• を EM- 如 OC 
-皂 EM- 如 0C-PS 
-基 EM- 900 C-0 
-& Admin 
L 圆 H0ST1 SYS 


-岛 pnn 十 server 
-& Admin 


ダブルクリック 


0 [割り当で]ボタンをクリックし、[追如]ボタンをク U ックします。 


②クリック 


m - 






lU 


7っ如卜7•り Hi- (む： 


巧モ《9泣化）： P ^国 


う I 卜 


Zi 

丄、の .I 


①クリック 
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0 プリントキューの一覧が表示されますので、手順5〜6で作成したキューを選択し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 


^ [環境設定]ボタンをクリックしで[プリンタタイプ]欄で[その他/不明]を選巧し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 



②選巧 


©クリック 


0 NetWare アドミニストレータ画面で、プリントサーバオブジェクトのアイコンをダブ 
ルクリックします。 



•か EVERYONE 


-)000<-PS - ダブルクリック 

卜皇 LP-)000<-e 

-aip-xxxx 

• を EM- 如 OC 
-岛 EM- 如 OC-PS 
•基 EM- 900 C-Q 
-& Admin 
L 圆 HOST し SYS 
-岛 pnn 十 server 
-& Admin 


■回 NW4 

が 

- 岛 LP 


0 


[割り当で]ボタンをクリックし、[追如]ボタンをクリックします。 


②ク U ック 



©クリック 


NetWare サーバの設定 - 110 



































































0 プリンタオブジェクトの一覧が表示されますので、割り当てるプリンタオブジェクト 
を選巧し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



②ク IJ ック 


0 手順12の画面に戻って一覧から割り当てたプリンタを選び、[プリンタ番号]ボタンを 
クリックします。プリンタ番号を〇〜254の節囲で入力し、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 



①入力 


②ク U ック 


0 NetWare アドミニストレータ画面で、プリントサーバオブジェクトのアイコンをダブ 
ルクリックします。 


わ•ゲ I ク K のを示のわ‘別ンがツ-ルのウィントう地> AJ ロマ日） 

わ 畳_ 0 &が 直 童 ぶん 呼 驴_ 口陌 


■ ダブルクリック 



-MlP-mX-Q 
•谷 LP-> 00 CK 
•を EM- 如 OC 
-县 EM- 如 OC-PS 
•基 EM- 卵 OC-0 
-& Admin 
-圆 HOST し SYS 
'涅 prin 十 server 
Admin 
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0 [プリントレイアウト]ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付け6れていることをお認してく 
ださい。詳細は NetWare の取キ及説明書をご覧ください。 



クリック 


0プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで巧のコマンドを入力し、プリ 
ントサーパモジュールを□-ドします。 

LOAD _ PSERVER _ NWADMIN で設定したプリントサーバを 
しは半ちスペース） 

0本製品に付属のユーテイリテイから、本機のネットワークインターフェイスの設定を 
します。 

通常は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いください。 

が45ぺージ [EpsonNet Config ([ Windows )」 


式ち ネットワークインターフェイスの IP アドレスが設をるみの場合は、 EpsonNet 
ジ巧 Config ( Web ) も使えます。 

と矿153ぺージ 「EpsonNetConfig ( Web ) の使い方」 
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NDPS ゲートウエイ 

NDPS ゲートウエイ経由でお使いになる場合の設を方法を説明します。 

Windows 95のクライアント画面で説明します。 

• NDPS (Novell Distributed Print Services ) は、 NetWares . xJ / 目 . xJ に標準装備 
されている印刷アーキテクチャです。 NDPS を使うと、ネットワーク上のプ 
リンタゃ印刷サービスの管埋が従来の方法よりも簡単に斤えます。 

NetWare Enterprise Print Services をご利用の場含は、 NetWare 4 .xJ でも使 
えます。 

NetWare Enterprise Print Services のリリースに関しては、ノベル社にお問 
い合わせください。 

• 本製品は、 NetWare 5. xJ /6. xJ の NDPS にある[自動ドライバインストール]に 
はが応していません。 

• NetWare 5. xJ /6. xJ サーバに、 IPX プロトコルをインストール（バインド）し 
て〈ださし、。 

. NDPS 経由で印刷する場合、バナー印刷は斤えません。 

• 設をに使うコンピユータに、 NetWare のクライアントソフトウエア、 Client 32、 
IntranetWare Clients Novell Client のいずれかをインストールしてください。 


参考 


設定の流れ 

次のような手順で設定します。 NDPS についての詳細は、 NetWa 「 e 5. xJ /6. xJ に添付さ 
れている NDPS の取あ説明書を参照してください。 

1 . 接続方法の巧定と環境設定114ページ 

2. NDPS マネージャの巧巧115ぺージ 

3. NDPS プリンタエージェントの巧成116ぺージ 

4. EpsonNet Config ( Windows ) からのネットワークインターフェイス設定 
124ぺージ 
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接続方法の巧定と環境設定 


Q 巧の3種類の接続ち法から、ご利用の環境に合ったちのを還びます。 

•リモート （ IPX 上で 「 printer ） 

ゲートウエイ経由で 、 RPRINTER (リモートプリンタ）モードのプリンタに印刷す 
ることができます。 NetWare を初めてインストールするときや，現在の印刷環境が 
削除されても問題ない場合に使用できます。 


戸ち リモート （ IPX 上で rprinter ) を使うと、従来のキューベースプリントシステム 

ジ^ の設定:が失われます。 


. リモート （ IP 上で LPR ) 

ゲートウェイ経由で、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定したプリ 
ンタに印刷できます。 

. ジョブをキューに転を 

ゲートウェイか6キューに印刷ジョブを送って EP 刷しまず。従来のキューベースプ 
リントシステムと共をしたいときに使用できまず。 

0 NetWare サーバに、巧のプ□トコルをインス!ルします。 

接続ち法によって、インストールするプロトコルが異なります。 

インストールち法は NetWare 5. xJ /6. xJ の取あ説巧書をご覧ください。 


接続ちま 

プロトコル 

リモート （IPX 上で 「 printer ） 

IPX 

リモート （IP 上で LPR ) 

TCP/IP 

ジョブを丰ューに転送 

IPX 


0 クライアントに、 NetWare 5. xJ /6. xJ 添巧のクライアントソフトをインス! -- ルしま 
す。 

このとき[標準のインス!ル]を達択すると、 NDPS も自動的にインストールされ 
まず。 


0 クライアントに、使用するプリンタのプリンタドライバをインストールします。 

インス!ルち法はセットアップガイド（紙マニュアル）をご覧ください。 


さ - S . NetWare サーバ経由でプリンタドライバをインストールしないでください。 
ジ、 . Novell プリンタマネージャ （ NWPMW 32. EX 口からは、プリンタの追加およ 
びプリンタドライバのインストールをしないでください。ただし 、 EpsonNet 
NDPS Gateway をほ用すれば、プリンタの追加ができます。 

包=229ぺージ 「 EpsonNet NDPS Gateway 」 
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NDPS マネー ジヤの作成 

NetWare 5. xJ /6. xJ のツール NWADMIN か6、 NDPS マネージヤを作成します。と JTF 
の操作はクライアントか6行ってください。 


Q クライアントから、 NetWare アドミニストレータ ( NWADMN 32. EXE ) を起動します。 

Q デイレクトリコンテキストのアイコンを還巧し、メニューの[オブジェクト]-[作巧]- 
[NDPS Manager ] を選巧します。 


選が 



0 [ NDPS マネージャ名]、[常駐ホサーパ]、[データベースボリユーム]を入力したら、 
[巧巧]ボタンをクリックしで設定を巧をします。 



③ク U ック 


①乂力 


③選が 


0 NetWare サーバで、 NDPS マネージャを□-ドします。サーバコンソールで巧のコマ 
ンドを入方し、作成した NDPS 7ネージャを還巧しでください。 

>LOAD_NDPSM しは半角スペース） 

さ^ち コマンドを常時使用する場合は、 AUTOEXEC . NCF に [ LOAD _ NDPSM _ 識另 U 

P ろ を付き NDPS マネージャオブジェクトを]しは半角スぺース）を記述してく 
ださい。 
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NDPS プリンタエージェントの作巧 


^ g ここでの設をと同じことが、サーバコンソールからも斤えます。詳細は 

をち NetWare 5. xJ /6. xJ の取扱説明書を参照してください。 


NWADMIN から NDPS プリンタエージェントを作成します。 

プリンタタイプのみ定 

Q 巧の2種類のプリンタタイプから、使用するタイプを巧定します。タイプの詳細は、 

N な Ware 5. xJ /6. xJ の取扱説明書をご覧ください。 

■八ブリックアク它スプリンタ（ま順2へ） 

この設定にするとネットワーク上の誰もがプリンタを使用できます。ただし NDS オブ 
ジェクトとしては登録されないため、セキュリティやイベント适巧などのサービスが 
一部利用できません。 

■コント□-ルアク它スプリンタ（ま順5へ） 

NDS オブジェクトとして登録されるプリンタで，セキュリティやイベント通巧などの 
サービスが利用できます。アクセス権のある ユーザーだけが 利用できます。 

プリンタエージェントの作成（パブリックアクセスプリンタ） 

0作成した NDPS マネージャを選巧し、メニューの[オブジェクト]-[詳細]画面を起 
動します。 



tr '/ i 外のま示な）む‘->1ン(りク—ルのウインのな!） U つ化) 


た 昼 I • A 鸟1 i : おが vj 增 1:1 口) 「堪 局お」 



-回 NW5 
- & admin 

-图 NW 5 S の 
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0 [ブ u ンタエージェントリスト]ボタンをクリックしで、[新規]ボタンをクリックし 
ます。 

[新規]ボタンが無効になっている場合は、 サー バコン ソールで NDPSM を□—ドして 
ください。 



Q [プリンタエージェント （ PA ) 咨]を入力します。 

[ゲートウェイタイプ]は [ Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。続いて手順8へ進みます。 


①乂力 


②選が 



•⑤クリック 


プリンタエージェントの作成（コントロールアクセスプリンタ） 

0デイレクトリコンテキストのアイコンを還巧し、メニューの[すブジェクト]- 
[巧巧 ]- [NDPS Printer ] を選がします。 


t NetWare? 卜 ' ミニストレー 9 


才つろウトり）まを M れろ;地）トルのウィントう処 W が城 

を 昼 I 0 & W 基」 r : 重 1 がみ」埋詞 口] 晤 e 至」 



-且 NWS 
-& admin 
-国 NW 日 -SYS 

-QNovell+NetWare 5 Conn SCL+500 
-<SNovell+NetWare 5 Server+500 
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0 [ NDPS プリンタ名]を入力し、[プリンタエージェントのソース]欄では[新規プリ 
ンタエージェントをが成する]を選}只しで[作成]ボタンをクリックします。 

それ W 外の項目については、 NetWa 「 e 5. xJ /6. xJ の取扱説明書を参照してください。 


①入力 
②クリック 



⑤ク U ック 


0 [ NDPS マネージャさ]では作成した NDPS マネージャを選巧します。[グートウエイ 
タイプ]は [ Novell プリンタグートウエイ]を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックしま 
す。続いで手順8へ進みます。 



③ク U ック 


①選が 


②選巧 


0 [プリンタタイプ]は（（なし)）を、[ポート八ンドラタイプ]は [ Novell ポートノ\ン 
ドラ]を選択しで [ OK ] ボタンをクリックします。 



①選が 



②選が 


③ クリック — ►C 0K J _キ トン セル」__ I 
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0 お使レになる接続タイプとポートタイプを選巧し[巧へ]ボタンをクリックします。 

ここで違択ずる[接続タイプ]によって、次の手順へ進んでください。 

. [リモート （ IPX 上で 「 printer ）] :手順10へ 
. [リモート （ IP 上で LPR )] :手順14へ 
. [ジョブをキューに転送]:手順17へ 

[接続タイプ]でリモート （ IPX 上で 「 printer ） を達択したら、[ポートタイプ]で LPT 1 
を違択してください。 


ド把化-みント rpAij 用のホ’-トルト''うの!さ定 


巧病夕。.(が- 

广 D - カルけ-がへの巧巧怯撤 
巧—卜 ( IPX 上で printer ) 

广リモート ( IP 上で LPR ) 

广み T 巧キューにおさ 



rrpjfil 

广 COM ! 

广その他 

C LPT 2 

广 COM 2 


广 LPT 3 

广 COM 3 



广 COM 4 



①いずれかをクリック—— 


キ枯セルを ) j 、ルつ•お ）I て号娜 [ みへ(が > 1 •，一 I -②クリック 


リモート （IPX 上で rprinter ) を選択した場合 

I 一一—一一-一一 I ネットワークインターフェイスのネットワークアドレスと MAC アドレスは、 
苗ち J ネットワ—クス テ— タス シ—卜に印刷されています。 

と矿 231 ぺージ「ネットワークステータスシート」 


0次の項目を入方し、[次へ]ボタンをクリックします。 



②ク U ック 


NetWare サーバの設定 - 119 










































設を項目 

設を内容 

SAP を 

プリンタエージェント名が表示されまず。 

プリン女番号 

プリン每番号の〜 254) を設定します。 

ネツトワーク 

ネットワークイン女ーフェイスのネットワークアドレスを人力します。 

ノード 

ネットワークイン女ーフェイスの MAC アドレスを入力します。 


0 [割り込别は[なし]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。 



①ク U ック 


②ク U ック 


0巧の画面び表示されます。ま順13の画面び表示されるまでお待ちく ださい。 



0 [プリンタドライパ]は（なし）を選がします。この樹ま、刮頃20へ進んでください。 
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リモート （ IP 上で LPR ) を選択した場さ 


0 [ホストアドレス]にはネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力します。 



入力 


0 


0 


[ホスト名]は、ホストをを登録してある場合[こ入力します。 

プリンタをは図のように初期値のままで、[完了]ボタンをクリックします。 

巧の画面び表示されます。ま順16の画面び表示されるまでお待ちくださし、 



[プリンタドライパ]は（なし）を選がします。この樹ま、刮頃20へ進んでください。 
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(ジョブをキユーに転送）ポートハンドラの設定 

この設定は、すでに作成されているキューで、印刷のできる設定が完了していること 
を前提としています。印刷環境の設定については以下のいずれかのページをご覧<だ 
さい。 

な97ぺージ rNetWa 「 e 3. xJ /4. xJ バインダリプリントサーバモード」 

な 98 ぺージ rNetWa 「 e 4. xJ /5. xJ /6 .xJ NDS プリントサーバモード」 

な 99 ぺージ rNetWa 「 e 3 .xJ リ モート プリン タモード」 

ぶ102ぺージ 「 NetWa 「 e 4. x 」 バインダリリモートプリンタモード」 

ぶ108ぺージ rNetWare 4. xJ /5. xJ /6 .xJ NDS リモートプリンタモード」 

0 [キユー咨]にはネットワークインターフェイスび有効なキユーを、[キユーユーヴ咨] 
じは[キュー名]のキュ ー n - ザー権限を持つ咨前を還巧し、[完了]ボタンをクリツ 


クします。 



①選が 


②ク U ック 


参考 


[キュー名]にはあらかじめ作成しておいたプリントキューをを指をします。 
モードはプリントサーバ、リモートプリンタのどちらでも構いません。 


0巧の画面び表示されます。手順19の画面び表示されるまでお待ちくださし、 
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0 [プリンタドライパ]は（なし）を選がします。この樹ま、刮廣20へ進んでください。 



選が 


0 設定した NDPS プリンタエージェントを確認します。 

NWADMIN で、作成した NDPS マネージャオブジェクトを選択し、メニュー 
[オプジ王クト]-[詳細]画面を起動しまず。 


む々/1ク[<がをみ公オフたイノ也）ツ-ルのウむ卜つ迎）々ル7•(ぶ 


た 畳 I • A が島！画.古 1 が vy d 怕 e 里」 



る epson 
-°1 General 



-且 NWS 
admin 

-圆 NW5_SYS 

-QNovell+NetWare 5 Conn SCL+500 


@ [プリンタエージェントリスト]ボタンをクリックします。 

ここで、作成した NDPS プリンタエージェントのステータスが[アイドル]になって 
いることを殖認しまず。 


参考 


リモート （ IPX 上で rprinter ) をお巧いの場合は、々ぺージの設をを斤ってか 
ら、この画面でステータスが[アイドル]になることを巧認してください。 



クリック 


[リモート （ IPX 上で 「 printer )] の場合は、続いて次ページの設定を巧ってください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 

NDPS ゲートウェイで使用するための設ををずる際、[リモート （ IPX 上で 「 printer )] 
を逞択した場合は、本製品に付属のユーティリティか6も設ををするあ要がありまず。 


ザち 々の操作は、[リモート （ IPX 上で rprinter )] をお使いの場合にのみ設をしてく 
参巧 ださし、。[リモート （ IP 上で LPR )]、 [ジョブをキューに転送]をお使いの場 
合、設をは不要です。 


Q ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

0設定する NetWare サーバに、クライアントから ADMIN 撞限のあるユーザーで□グイ 
ンします。 

0本製品に付属のユーティリティから、本機のネットワークインターフェイスの設定を 
します。 

通常は 、 EpsonNetConfig ( Windows ) をお使いください。 

ぶ45ぺージ [EpsonNet Config ( Windows )」 

一一 ざネットワークインターフェイスの IP アドレスが設を—るみの場合は 、 EpsonNet 
ジ^ Config ( Web ) も使えます。 

と矿153ぺージ [EpsonNetConfig ( Web ) の使い方」 
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ダイヤルアップネットワーク使用時の注意 

ここでは，ダイヤルアップネットワークを使用ずる場合のを意点を説明します。 


が S 本文にある「プライマリサーバ」とは、プライマリタイムサーバ（ネットワー 
^ち ク上でワークステーシヨンなどに時間を提供するサーバ）を指します。 


ダイヤルアップ巧にプライマリサーパがある場さ 

プリントサーバモードでは、あず専用線接続で使います。 

プリント サーバ モードでは ファイルサーバに 対して ポー リングを行ラため、 ルータに 
よる代理応答ができません。このため、ダイヤルアップ接続での使用はできません。 

リモートプリンタモードでは、代理応答機能があるルータを使えば、ダイヤルアップ 
先にプライマリサーバを設置できます。しかし、プライマリサーバがダウンした場合 
などに不あ要なダイヤルアップをしてしまう可能性があるため、ダイヤルアップ専用 
綜接続をお勧めします。 

ダイヤルアップ接続をする場合は、次ページか6のを意をお読みください。 


NetWare サーバの設定-125 








口ーカルネツトワークにファイルサーバがある場さ 



口ーカルネットワーク リモートネットワーク 



電源投入時 

□- カルのファイルサーバ^プライマリサーバの順にアクセスずるため、ダイヤル 
アップが発生します。 

このダイヤルアップは電源お人時の1回のみで、問題はありません。 

ネットワークインターフェイスび正しく設定されていない場合 

□— カルのファイルサーバ^プライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが約5分聞隔で発生します。 

ネットワークインターフェイスが正しく設走されていないことが原因です。本章に記 
載されている設定を正しく行ラと、この現まは発生しません。 

正常動作中（待機） 

NetWare のプロトコル規約により、 SPX Watchdog パケットが送信されまず。代理応 
答機能があるルータを使えば問題ありません。 

正常動巧中（印刷） 

印刷データが転ちされている圍ダイヤルアップが発生しまず。ダイヤルアップネット 
ワーク本来のダイヤルアップであるため問題ありません。 

動作中にプライマリサーバびダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生します。これ 
は自動再接続機能が原因です。一旦> プリンタの電源をオフにしてください。 

□-カルネツトワークのファイルサーパびダウンした場合 

□— カルネ、 ソ ト ワークに ファイルサーバがなくなると、□—カルネ、 ソ トワークで 
NetWare と本機のネットワークインターフェイスのNetWa「eプ□トコルが使えなくな 
ります。この状態ではダイヤルアップは発生しません。□—カルネットワークのファ 
イルサーバが復帰すると、本機のネットワークインターフェイスも自動復帰します。 
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口ーカルネツトワークにファイルサーバがない場さ 



口ーカルネットワーク リモートネットワーク 



ルータの設をによっては、□-カルネ、ソトワークにファイルサーバがなくても 
NetWare プロトコルが使えます。 

電源投入時 

プライマリサーバにアクセスずるため、ダイヤルアップが発生します。 

このダイヤルアップは電源お人時の1回のみで、問題はありません。 

ネットワークインターフェイスび正しく設定されていない場合 

プライマリサーバにアクセスずるため、ダイヤルアップが約已分聞隔で発生します。 
ネットワークインターフェイスが正しく設走されていないことが原因です。本章に記 
載されている設をを正しく行うと、この現まは発生しません。 

正常動た中（待機） 

NetWare のプロトコル規約によん SPX Watchdog パケットが送信されます。代理応 
答機能があるルータを使えば問題ありません。 

正常動作中（印刷） 

印刷データが転ちされている圍ダイヤルアップが発生しまず。ダイヤルアップネット 
ワーク本来のダイヤルアップであるため問題ありません。 

動作かにプライマリサーパびダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生しまず。これ 
は自動再接続機能が原因です。一旦、プリンタの電源をオフにしてください。 
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口ーカルネットワークにプライマリサーパがある場合 

プリンタを設置したネットワークにプライマリサーバを設置しても、構成によっては 
不'必要なダイヤルア、ソプが発生します。 

次のを意点は、プリントサーバモード、リモートプリンタモードで共届です。 



電源投入時 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

本機のネットワークインターフェイスび正しく設定されていない場合 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。ただし、 
誤って リモー トネ、 ソ トワークのファイルサーバ/プリントサーバをプライマリサーバ 
として設定してしまった場合は、意図しないダイヤルアップが発生するのでを意がお 
要です。本章に記載されている設定を正し<行えば、この問題は発生しません。 

正常動た中（待機） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

正常動作中（印刷） 

プライマリサーバにのみアクセスずるため、ダイヤルアップは発生しません。 

動た中にプライマリサーバびダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みますが、ダイヤルアップは発生しません。た 
だし' ルータが SAP パケット (Find Nearest Server ) を通過させる設をとなっている 
と不怎、要なダイヤルアップが発生します。一旦、本プリンタの電源をオフにするか、 
ルータで SAP パケット （Find Nearest Server ） を适過させないようにしてください。 
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EpsonNet Print の使い方 

EpsonNet Print の使い方について説明します。 


参 EpsonNet Print の概要 . 130 

参セットアップの流れ . 131 

参動作環境 . 133 

参 EpsonNet Print のインストール . 134 

参プリンタの接続と設定 . 137 
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EpsonNet Print の概要 

EpsonNet Print は、 Windows からネットワークに接続したプリンタに、 TCP / IP 直接 
印刷をずる時に使うユーティリティです。次のような特長があります。 

. プリント サーバが あ要ありません。 

.EpsonNet Print をコンピュータにインストールし、 LPR プリンタを設定すると、 
TCP/IP ( LPR ) 直接印刷が巧能になります。 

. ルータを越えた場所にあるプリンタも、 LPR プリンタとして使用できます。 

. プリンタに印刷データをを信ずるためのプ〇トコル（1_ド0プ〇トコル/ EPSON 拡張 
LPD プ□トコル/ RAW ) を達択することで、印刷のまさを設をできまず。 

• ネッ トワーク上のプリンタの場所の指定は」ドアドレス/ホストる/ FQDN * のいずれ 
かを入力することで設定できます。また、ネットワーク上のプリンタの場所が分か 
6ない場合でも、[検索]ボタンをクリックすることで、ネットワーク上のプリンタ 
せら、 カラー/モノク □ ■ プリンタタイプ-用紙サイズなどでプリンタを絞り込ん 
で一覧表示でき、容易に設定することができまず。 

* FQDN : Fully Qualified Domain Name の略 

インターネットやイントラネット等の TCP / iP ネットワーク上でホストをに続けてドメインをまで省略せ 
ずにすべて指をした記述形式のこと。 

例えば’ rLP - XXXX - XXXXX . epson . co . jp 」 のようにホストを （ LP - XXXX - XXXXX ) 、ドメイン名 ( epson . co . jp ) 
のすべてを指をした形式のこと。 
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セットアップの流れ 

EpsonNet Print をお使いいただくための、作業の流れを説明します。 

〇 EpsonNet Print のインス I ル 

コンピュータに EpsonNet Print をインストールします。 

な 134ぺージ 「EpsonNet Print のインストール」 



〇 コンピュータの設定 

Windows 95/98 /Me の巧合 

Windows 95/98/ Me でお使いの場合は、 LPR 印刷を斤うプリンタのプリンタドライ 
バを任意のポート （ LPT 1 など）を違択しインストールしまず。 

プリンタドライバのインストール完了後、プリンタのプ□パティを晶いて、プリンタ 
ポートの設定を 、 EpsonNet Print のインストールで作成されたポート 「EpsonNet Print 
Port 」 に変更します。 

詳細は、 W 下の手順を参照してください。 

① プリンタドライバのインストール 
な 138ぺージ 

② プリンタポートの作成と設定変更 
ぶ140ぺージ 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の場合 

Windows NT 4.0 /200( VXP / Se 「 ve 「 2003でお使いの場合は 、 「EpsonNet Print Port 」 
を作成してか6、 LPREP 刷を巧うプリンタのプリンタドライバをインストールします。 
詳細は、じ(下の手順を参照してください。 

① プリンタポートの作成 
な 143ページ 

② プリンタドライバのインストール 
ぶ147ページ 

プリンタを共有する手順については、プリンタ本体に添付されているユーザーズガイ 
ド ( PDF ) を参照してください。 
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を意 

Windows 95 0 SR 2 の場合は、 InternetExplorer のバージヨンが 5.0 じ i 降である 
ことを確認してください。 


参考 

Windows 95/98 /Me の場合は、プリンタを使用するすべてのコンピュータ 
(Windows 95/98/ Me ) に EpsonNet Print をインストールしてください。 


0 EpsonNet Print の設定 

必要に応じて EpsonNet Print から巧刷データを送信する方法などの設定を巧います。 
と贵151ページ「印刷方式の設定」 
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動作環境 


EpsonNet Print は、次の環境で動作しまず。 


システム条件 

.IBM PC/AT 互換機 
• CPU : Pentium 11400MHz ]:^上 
• 八ードディスクの空き容量： 20M 巨 J：i 上 
• 内蔵メモリ容量： RAM 目 4M 目]:又上 


巧象 OS 

• Windows 95 OSR2 (Internet Explorer Ve「.5.0 J: 又降） 

• Windows 98/Me 

.Windows NT4.0 (サービスパック目 W 降） 

.Windows 2000 けービス パック 41 非華） 

.Windows XP (サービスパック 1 t 又降） 

• Windows Server 2003 

Windows NT4.0/2 日 00 /XP/Server 2003 は、 EpsonNet Print をインス I — ルしなく 
ても LPR 印刷ができまず。 


で — ~I EpsonNet Direct Print の Versioni.0 または Version2.x と、同じコンピュータに 
^看」インストールすることはできません。 

EpsonNet Direct Print の Versioni.0 をお使いの場含は、 EpsonNet Print をイン 
ストールする前に、 EpsonNet Direct Print の Versioni. 0 をアンインストール 
(削除）してくださし、。 

EpsonNet Direct Print の Version2.x をお使いの場含は、 EpsonNet Print をイン 
ストールすると、警告のメッセージが表示されます。画面の指示に従って 
EpsonNet Direct Print をアンインストール（削隙）してくださし、。 

と贡 136 ぺージ手順 7 
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EpsonNet Print のインストール 

EpsonNet Print のインストール方法を 、 Windows 98の画面を例に説明しまず。 
EpsonNet Print をインストールすると、新しいプリンタポート (EpsonNet Print Port ) 
が作成されます。このプリンタポートを使用して印刷すると、ネットワークに直接接 
梳されたプリンタへ巧刷が行えまず。 


Windows 95 OSR 2 の場合は 、 Internet Explorer のバージヨンが 5.0 じ i 降である 
ことを確認してください。 


注意 


.Windows 95/98/ Me の場合は、プリンタを使用するすべてのコンピュータ 
(Windows 95/98/ Me ) に EpsonNet Print をインストールしてください。 

.Windows 95/98/ Me で「ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows )」 
(紙マニュアル）でネットワークの設走:が済んでいる場合は 、 EpsonNet Print 
をインストールする'必要はありません。 


Q コンピュータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

0 ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックしてウィル 
スチェックプ□グラムを終了させてか6作業を開始しまず。 

. ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 


LP-XXXX 



Soft 、 

vare !i 

nBtollat«on 


卜' I ?誦歲搂賊靈 

民06 J インストール中止 J 


EPSON 


参考 


画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
た後に作業を再開したいときは、[マイコンピユータ]内の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら、巧客を確認して[同意する]ボタンをクリツ 
クします。 
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Q [ EpsonNet ワールドにはいる]をクリックします。 



ク U ック 


0 [印刷ツール]タフをクリックし、[直接印刷ツール]の[インストールの実行]をク 
U ックします。 


•①ク U ック 


•②ク U ック 


0 [巧へ]ボタンをクリックします。 




クリック 
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Q [ソフトウェア使巧許諾契約]画面の内容を確認しで、[同意する]ボタンをクリック 
します。 

確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックして<ださい。 



の クリック 



◎クリック 


ぶ 驢驟^細獅ぷ誦就 
②クリツク - 。いの~1いいま化 ） I 



rect Print の Ve に ion2.x がインストールされている場合は、凹下の 
^れます。 [0K] ボタンをクリックしてくださし、。 

A お tpsonNet L) 
ジ气 画面が表示 E 

クリック 

(み EpsonNet Dir 氏 tPrht 幼システソン;巧れています， fosonNet 01が爪わ1狂#巧す5^ヒはでそません 

0K を^リ乂巧ると EpsonNet Diree’Print 巧刖除してインスト-ルを規巧します • t ゥトアゥ巧が了3るホさは村ンたル 

- ''0K. 1 キ忙レ 1 





0 [アプリクーシヨンのインストール]画面の内容を確認して、[インストール]ボタン 
をクリックします。 

インストール画面が表示され、インストールが始まります。 

Q README ファイルを読む場合は[はい]ボタン、読まなレ場さは[いレえ]ボタンを 
クリックします。 



どちらかを 
クリック 


J ： i 上で 、 EpsonNet Print のインストールは終了です。 


EpsonNet Print の使い方 - 136 





































プリンタの接続と設定 

EpsonNet Print のインストールが終了した6、 LPR 印刷をするプリンタを設走します。 


TCP / IP 設定のお認 

Q 設定に使うコンピュータに、 TCP/IP び正しく設定されでいることを確認します。 

ぶ23ぺージ「コンピュータのネットワーク設定:」 

0プリンタじ装着されているネットワークインターフェイスに、工場出荷時)^外の 
IP アドレスび設定されでいることを確認します。 


ま意 


IP アドレスなどを設を、変更するときは、かずネットワーク管埋者に値を確 
認してくださし、。 IP アドレスがわからない場合はじ TF のぺージをご覧くださ 

し、0 

ぶ212ぺージ「設定する IP アドレスがわからない」 

工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.16 引に設をされていますが、製品 
の仕様上、初期のが態のままでは使用できません。この IP アドレス 
(192.168.192.168) を使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ IP アド 
レスを再入力することで使用可能となります。ネットワ—クインタ—フェイ 
スの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて也、ず変更してくださし、。 


が3 I ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、 本 機の 操作 パネルや 本製品付 
曼巧 I 罵のユーティリティで設定する也、要があります。ネットワークインターフェイ 
スの IP アドレスの設をち法については、じ TF のぺージをご覧ください。 

と矿51ぺージ「ネットワークインターフェイス設ま:」 
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Windows 95/98 /Me での設定 

プリンタドライパのインストール 

本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を使用して、プリンタドライ 
パをインストールします。 

Windows 98の画面を例に説日月します。 

Q コンピュータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

0 ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックしてウィル 
スチェックプ□グラムを終了させてか6作業を開始します。 

. ウィルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 


し P-XXXX 

Sof*" 巧 r 二 .mntallAtlois 


EPSON 




が 一一 I 画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
參巧 I た後に作業を再開したいときは、[マイコンピユータ]内の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認しで[同意する]ボタンをクリック 
し、[プリンタを□-カル（直接）接続で它ットアップする]をクリックします。 



クリック 
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0 画面の内容を確認して、[インストール]ボタンをクリックします。 



クリック 


0 な下のよラな画面が表示された場合は、[検索中止]または[キャン t ル]ボタンをク 
リックしでください。 

EpsonNet Print を使用する場合、プリンタポートの設をを手動で行うため設定の必要 
はありません。 

<例> 



クリック 


[横索中止]または[キャンセル]ボタンをクリックすると、下のような画面が表示 
されることがあります。 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 


<例> 



クリック 


プリンタドライバのインストールが終了したら、次ページに進んで LPR 巧刷を行うた 
めのプリンタポートの設定を変更します。 


が 3 I プリンタポートの設定:を斤わないと 、 EpsonNet Print で印刷することはできま 
ジち せんので、也、ず設をしてください。 
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プリンタポートの作成と設定変更 


Q インス!ルされたプリンタをちクリックしで、[プ□パテイ]をクリックします。 

©右クリック 



• ②ク U ック 


〇 


〇 


表示された画面の[詳細]をクリックします。 


クリック 


[ポートの追加] 

[ポートの追力の 



ボタンをクリックします。 

画面が表示されまず。 



クリック 
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Q [その做をチェックし、に psonNet Print Port ] を還巧して、 [ OK ] ボタンをク 
U ックします。 

[EpsonNet Print ポート追力日ウィザード]画面が表示されまず。 



©クリック 


② 選が 


’⑤クリック 


0プリンタの場所を指定しで、[なへ]ボタンをクリックします。 

LPR 印刷を行うプリンタを指定します。 



[検索]ボタンをクリッ 
クするとネットワーク 
上のプリンタが参照で 
きます。 


②ク IJ ック 


① IP アドレス/ホストを/ FQDN のいずれかを入力 
(画面は IP アドレス192.1目 8.1.254 の場合の入力例です。） 


参考 


ネットワークプリンタのお索方法については、な下のぺージをご覧くださし、。 
が149ぺージ「ネットワークプリンタの榜東」 
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0 画面の内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 



クリック 


0印刷先のポートを確認しで [0K] ボタン、または[適用]ボタンをクリックします。 



①確認 


②どちらかをクリック 


上で Windows 95/98/ Me での設定は終了でず。 

印刷方法の設定をする場合は、 iU 下のページに進んで<ださい。 
と贵151ページ「印刷方式の設定」 
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Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003での設定 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Serve 「 2003で Ep 刷する場合、プリンタポートを作成し 
た後、プリンタドライバをインストールします。 


プリンタポートの作成 


Q [スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]の順でクリックし、[コント□-ルパネル] 
画面で[プリンタとその化の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ、ソク します。 

Windows NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]ボタン-段赶-[プリンタ]の順に 
クリ 、ソク します。 



0 [プ U ンタを追如する]をクリックします。 

[プリンタの追由ウィザード]画面が表示されまず。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追畑アイコンをダブルクリッ 
クしまず。 

Windows NT 4.0 の場合は、[プリンタの追抽アイコンをダブルクリックし、手順4 
へ進みます。 
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[プリンタの追加ウイザード]画面で、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 


[このコンピユータに接続されでいる□—カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプ 
レイが応プリンタを自動のに検出しでインス!ルする]のチェックを別しで、[巧へ] 
ボタンをクリックします。 

WindowsNT 4 .日の場含は、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]ボタンをクリック 
します。 

Windows 2000の場合は、[□-カルプリンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプリ 
ンタを自動的に模化してインストールする」のチェックを外して、[次へ]ボタンを ク 
リ、ソク します。 



のク U ック 


③クリック 


②チ I ックをかす 
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[新しいポートの作成]を選巧します。に psonNet Print Port ] を選がしで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0 の場合は、[ポートの追力日]ボタンをクリックします。 

表示される[プリンタポート]画面で拒 psonNet Print Port ] を選択して、[新しい 
ポート]ボタンをクリックします。 



©クリック 


•②選巧 


@クリック 


プリンタの場所を指定しで、[次へ]ボタンをクリックします。 

LPR 巧刷を行うプリンタを指定します。 



[検索] ボタ ンをク リツ 
クするとネツトワーク 
上のプリンタを参照で 
きます。 


②ク IJ ック 


① IP アドレス/ホストを/ FQDN のいずれかを入力 
(画面は IP アドレス192.1目 8.1.254 の場合の入力例です。） 


参考 


ネットワークプリンタのお索方をについては、な下のぺージをご覧ください。 
が149ぺージ「ネットワークプリンタのお東」 
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画面の内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 



ク U 


Windows NT4.0 の場合は、]^|下のま順でプリンタポートの設定を続けます。 

[プリンタポート]画面で、[閉じる]ボタンをクリックしまず。 

[プリンタの追力□ウイザード]画面で、「利用可能なポート」が、違がした正 psonNet 
Print Port ] にチェックが付いていることを確認して、[次へ]ボタンをクリ、ソクします。 

[プリンタの追力□ウイザード]または[プリンタウイザード]画面を開いた状態で、次 
ページの「プリンタドライバのインストール」へ進みます。 
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プリンタドライバのインストール 

Q コンピュータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

0 画面び表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックして画面を閱じてくださ 
い。 


0 [プリンタの追如ウィザード]または[プリンタウィザード]画面で[ディスク使巧] 
ボタンをクリックします。 

Q [フ□ッピーディスクからインス!ル]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリッ 
クします。 



クリック 


0 各 0 S のプリンタドライバのフォルダを還巧しで、[開く]ボタンをクリックします。 



①選巧 


②クリック 


0 S 環境 

選巧するフオルダ名 

Windows NT 4.0 

WINNT 40 

Windows 2000/ XP/Server 2003 

WINXP _2 K 


0 [フ□ツピーディスクからインス!ル]画面に戻りますので、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 
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プリンタの一覧からお使いの機種ちを選巧し、[次へ]ボタンをクリックします（画面 
は例です)。 


ブ IJ ンタ y フトのインス h ール 

おち元とモデルでどのブリン$のトウ: r アがおかみミけも 



逆滿觸燃 

W タソフトたアそを巧してく微、。 


'は、巩ン如マニュアルをを晤してちか出のある乃ン 


①選巧 I 


プリンタ 

巧 EPSON LP-XXXX 


このドライ"はデジタル呈るされています。 
ドラィ^ ^のまをびををむ 巧お 


[windows Update 如 (5 I 〔 テイ义ク话用 【 H )—. 


I < 蔚租 )口か啤 T 3^ 


I ②クリック 


この後は、画面の指示に従つでインストールを進めでください。 


• プリンタをネットワーク共有する場合は、この後で設をする共有ををク 
ライアントコンピユータの使用者に知らせてくださし、。クライアントコ 
ンピユータからプリンタを利用するときに也、要です。 

• この後[デジタル署名が見つかりませんでした]という画面が表示され 
た場合は、[続行]または[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 

• EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールされる方は、が下の手順に 
従ってください。 

©本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピユー 
夕にセッ 卜し、画面の指示に従って進めます。 

©「プリンタをネットワーク接続でセットアップする」をクリックしま 
す。 

③インストールするソフトウてアの確認面面が表示されたら、[選が面 
面]ボタンをクリックします。 

® ソフトウェアの遇択画面で、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3] だけ 
をチェックして、[インストール]ボタンをクリックします。 

感知ソ降の操作は、画面の指示に従ってください。 


W 上で Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003での設定は終了です。 

印刷方法の設定をする場合は、 iU 下のページに進んで<ださい。 

と矿151ページ「印刷方式の設定」 
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ネットワークプリンタの検索 

[EpsonNet print ポートの追祀 I ウィザード]で[模熱ボタンをクリックした場合に 
表示される[ネットワークプリンタの橫索]画面について説明します。 

Windows 98の画面を例に説明します。 


[プリンター覧]画面 



，④ 


I ⑥ 
I ⑥ 


① 


I ⑦ 


項目名 


① 

忘 

¥ 


横索結果一覧 
プリンタ情報 
プリンタの絞り込みをする 


内容 

ネットワーク上の EPS 日 N プリンタが一覧表示されます。 
r 檢索結果一覧」で選択されている EPSON プリンタの情報が表示されます。 


④ 


⑥ 

¥ 


⑩ 



カラー/モノク〇 
プリンタのクイプ 


用紙サイズ 
用紙タイプ 
装着オプション 
[0 K ] ボタン 


[キャンセル]ボクン 
[檢索]ボタン 


[ネットワーク設定]ボタン 


チェックすると、「お索結果一貨」に表示する EPSON プリンタの絞り込み 
条件を表示します。 


カラープリンタかモノク□プリンタかを殺り込み条件に設定しまず。 


プリンタの種類（インクジェット/レーザー/ドットインパクト）を級り 
込み条件に設定しまず。 


プリンタで設定されている用紙サイズを絞り込み条件に追化します。 


プリンタで設定されている巧紙タイプを殺り込み条件に追化します。 


プリンタに装着されているオプションを殺り込み条件に追ぶします。 


r 検索結果一覧」で選択されている EPSON プリンタを有効にして、[プリ 
ンター K 画面]を閉じます。 


設定を取り消して、[プリンター覧画面]を閉じます。 


r 検索結果一覧」の情報を削除し、検索条件に従ってネットワークプリンタ 
を再検索します。「プリンタの紋リ込みをする」を行った場合や[ネット 
ワーク設定]画面で設定を変更した場合などは、検索し直してください。 


[ネットワーク設定]画面を表示します。 

[ネットワーク設定]画面では、プリンタを検索ずるネットワークセグメン 
卜を設定できます。 

面 15日ページ r [ネットワーク設定]画面」 
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[ネットワーク設定]画面 



① 


② 


，④ 


③ 


.⑥ 


項目名 

内容 

① 

□一カルネットワークセク‘ 
メント 

印!刷に使うコンピュータと同じセグ^ントの EPS 日 N プリンク（ネットワー 
クインターフェイス）だけを横索します。 

⑩ 

ネットワークセグメントの 
指定 

ルータを越えたところにある EPS 日 N プリンク（ネットワークインクーフェ 
イス）を横索します。 

下の項目に、横索する EPSON プリンながを在するネットワークアドレス 
とサフネットマスクを人力してください。 



ネットワークアドレ 
ス 

横索する EPS 日 N プリンク（ネットワークインターフェイス）のを在する 
ネットワークアドレスを人力します。 

例）192.168.之0 



サフネットマスク 

檢索する EPS 日 N プリンタ（ネットワークインターフェイス）がを在する 
ネットワークセグメントのクラスに応じたサブネットマスクを人力します。 
例に己日.2己日.25日.0 



[追加]ボタン 

人力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネット 
マスク）を「横索範囲リスト」に追加します。 



横索範囲リスト 

ネットワークセグメントの IP アドレスとサブネットマスクの一覧を表示し 
ます。 



[削踪]ボクン 

「檢索範囲リスト」で選択された項目を削除します。 

衝 

IP アドレスをホストを、ま 
たは FQDN に蛮換する 

[プリン女一覧]画面を終了する際に、 IP アドレスをホストをもし<は 
FQDN に蛮鹽して表示します。 

変披できない場合は、 IP アドレスのまま表示しまず。 

0 

[0 K ] 

ボクン 

設定を有効にして、[ネットワーク設を]画面を閉じます。 

⑥ 

[キャンセル]ボ每ン 

設定を取り消して、[ネットワーク設定]画面を閉じます。 


户 一一 I EpsonNet Print をインストールしたコンピュータがクラス B ネットワークアド 

参為」レス （128.0.0.0 〜191.255 .255.255) で設走:されていた場合、クラス C ネット 
ワークアドレス （1 日 2.0.0. 0〜223.255.255 .255) で設定:したネットワークプリ 
ンタが検索され ない 場合があります。その場合はプリンタの IP アドレスを直接 
入力してポートを作成してください。 
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印刷方式の設定 

印刷データの送信ちまなどを設定ずることができます。 
Windows 98の画面を例に説明します。 


Q [スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

WindowsXP の場合は、[スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックしまず。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX] の順に ク 
リ、ソク しまず。 



0プリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 



アドレスぬ )1 ■边巧バ 

圖 ♦イ 


①右クリック 


ブリンタのち加 


■a が w i 

OB 


巧く (の 


一巧イき止(が 

*巧ぞほうブリンタ【こ設定の 


巧刷ドキがントの削敞な 


シ3—トカット® fP 巧 €) 
刖敞巨） 

るおの规(凹〉 


②ク IJ ック 
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0 プ□パテイの画面で、[詳細]タブにある[ポートの設定]ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の場合は、[ポート]タブの[ポートの構成] 
ボタンをクリ 、ソク します。 



クリック 


Q 用途により印刷方式を切り曾えます。 


① 


② 




巧言 sr ^ 因 J 


广コァイルヴイズ S 巧ウントする 
モユ— る’ I'ENPOueue 


EPSONM ： 巧 LPD プロトコル 
スブ-ルじな1, 


婆: 


对 因ぶ；。' 


巧面;抗 X EPSON 苗 aensKRAWwK — 卜 

. スブ ー J ししない 


ぶ 


に 下二 -.3 


わン位| 


③ ④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 巧刷 

EPS 日 N 拡張 LPD プ□トコル（拡張印刷）を使用して、巧刷データを直接プリ 
ンタに送信します。「ファイルサイズをカウントする」にチェックをオンにし 
た場合よりも高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックをオンにすると、1_ド0プ〇トコルに準拠しており1_ド0プ〇トコルを 
使巧して、印刷データをコンピュークに一旦スプールしてか6プリンなに送信 
します。 



キューを 

印!刷キューにを前をがけることができます。 

通常は蛮要する必要はありません。 

感 

高速印)刷 （RAW) 

最も高速に巧刷したい場合に、選択します。 

LPR 印刷で使巧する1 ド0プ〇トコルを使わずに巧刷します。 

(3) 

[OK ] ボタン 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

0 

[キャンセル]ボクン 

設定を取り消して、画面を閉じます。 
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EpsonNet Config ( Web ) の使い方について説明します。 

♦ EpsonNet Config ( Web ) の概要 .. 

参動作環境 . 

♦ EpsonNet Config ( Web ) での 

ネットワークインターフェイス設定 ...... 

参インデックスとメ ニュー . 

參情報メニュー . 

参設定メニュー . 



EpsonNet Config (Web ) の使い方 


4 5 6 6 9 5 

5 5 5 6 6 7 
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EpsonNet Config (Web ) の概要 

EpsonNetConfig ( Web ) は、 Web ブラウザからネットワークインターフェイスおよ 
びプリンタを設定するためのユーティリティでず。また、本機の操作パネルで行う各 
種項目も、本ユーティリティ経由で設定できます。 

コンピュータ【こブラウザがインストールされ、コンピュータとネ、ソトワークインター 
フェイスの IP アドレスが設定されていれば、お使いいただけます。 

また 、 EpsonNet Config ( Web ) では、ネットワークインターフェイスの NetWare 、 
TCP / IP 、 AppleTalk、MS Network 、 SNMP、Time を設定できまず。 
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動作環境 

EpsonNetConfig ( Web ) は、次の環境で動作します。 


システム柔件（コンピユータ） 

下記の対ま Web ブラウザが動作する環境 


~—~~I Windows NT 4.0をご利用の場合 、 Windows NT のバージョンがサービスパック 
参^ 3]^^上にァップグレードされてぃる也逼があります。 


がま Web ブラウザ 

• Internet Explorer Ver . 4.01 1 又降 

• Netscape Navigator Ver .4.0 己 J : 又降 （^ Windows ) 

• Netscape Navigator Ver .7.0 J : 又降 ( Macintosh ) 

• Netscape Communicator 4.0 J ： i 降 

• Apple Safari Ver .1.1 



Web ブラウザは、 LAN 接続による設をとプロキシを使用しない設定をしてく 
ださい。 

ぶ59ぺージ「 Web ブラウザの設定についての注意」 

ダイヤルァップ環境でお使いの場合はま意が也、要です。切下のページをご覧 
くださし、。 

57 ぺージ 「ダイヤ ルアップルータ 使巧時の'ま意」 


ネットワークインターフェイス 

IP アドレスが設定されていることが条件となります。 
ぶ42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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EpsonNet Config (Web ) でのネットワークイン 
ターフェイス設定 

EpsonNet Config ( Web ) を使って、ネ、ソトワークインターフェイスの TCP / IP を設 
定ずる方法について説明しまず。 TCP / IP 外のネットワーク設定节プリンタ設定じつ 
いては、 W 下のページをご覧<ださい。 

^ 175ぺージ「設定:メニュー」 

EpsonNet Config ( Web ) は、インストールの必要はありません。ただし、次の設定 
が終了している'必要があります。 

① 設定に使うコンピュータへの TCP / IP 設定 

な23ぺージ「コンピュータのネットワーク設定」 

② 設定 I こ使うコンピュータへの Web ブラウザのインストール 
な1日日ぺージ「対象 Web ブラウザ」 

感ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 
と贯43ページ「設定方法の概要」 



EpsonNet Config ( Windows ) / (MacOS 8/9および Mac OS X )と EpsonNet 
Config ( Web ) から、同時に同じネットワークインターフェイスにがして設を 
をしないでくださし、。 


. お使いの Web ブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、 
お使いのブラウザおよび 0 S の取扱説日月書を参照してください。 

• ダイヤルアップ環境において、ネットワークインターフェイスを NetWare で 
使用しない場含は、 NetWare 設ま:面面にある [ NetWare ] 項目で [ Disable ] 
を選巧する化要があります。 

NetWare を使用しない場合に [ Enable ] を設をしておくと、ダイヤルアップ 
ルータを使用したときに、余々な回線使用料のかかるおそれがあります。初 
期値は Enable ] です。 
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な下の方法で EpsonNet Config (Web) を起動します。 

Web ブラウザから起動する場合： 

Web ブラウザを起動してネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバー 
に入力し、 [ Enter ] または [ return ] キーを押します。 

このとき、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) は起 
動しないでください。 

書式） http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/ 

例） http :// 192.168 .100.201/ 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X) から起動 
する場台： 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) のリスト画面か 
ら、設定するプリンタを選択して[ブラウザの起動]ボタンをクリックします。 


、 I NetWare の設ををする場合は、次の事項にご注意ください。 

寥 I • 設をに使うコンピュータから、 NetWare サーバまたは NDS コンテキストに、 
管埋者権限でログインしておいてください。 

• EpsonNet Config ( Web ) には、プリントサーバモードでの EpsonNet Config 
( Windows ) のような、プリントサーバ、キュー、プリンタを新規に作成す 
る機能はありません。 EpsonNet Config ( Web ) でオブジてクトを設をする 
ときは、前もって EpsonNet Config ( Windows) 、 PC ONSOLE または 
NWADMIN で作成した上で、そのオブジェクト名を入力してくださし、。 


画面が表示されたら、メニューから設定する項目をクリックします。 

ここでは、 TCP/IP 情報の設をを例に説明しまずので、[設封-[ネットワーク]^ 
ニューの [ TCP / IP ] をクリックしてください。 



プリンタ 


おが I 苗訊 

E n 剧が巧 
ブりン々干ード巧巧 

インターつ J ： イス'をミ R 

ネットワーク 

NetWare 

クリック— 

Apple Talk 
MS Network 

IPP 

SNMP 

Time 


オブシ ヨン 

ち巧ち I 话沛 

リわット 
バス D — ド 
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参考 


. TCP / IP 切外の情部を設定する場合は、設をする項目をクリックしてくださ 

い。 

• [情報]/ [設定]メニューの、[プリンタ]のを種項目を表示するには 、 Java 
Plug - in がインストールされている也、要があります。次の画面が表示されたと 
きは URL をクリックし、ホームページから Plug - in をダウンロードしてくだ 
さし、。 


お巧し 、の 境境に JavaTM PluB-i が)^ンストールされていな、ため、本殺能 13 こネ拥^、たたけ 
ません。 

インストールち法につ L ては、下記ホームぺージをこを照な f み、， 

クリ パ，々 - epsonco'ip/D の ducts/so ぃ tion/netwrk/eceonnet/iava/ 


0 IP アドレスや各種アドレスを設定します。 

お使いの環境に合わせて、ネットワークインターフェイスを設定します。 


IP アドレスまち 

IP アドレスの巧巧ちを 

「Manual |v| 

1P アドレス 

|XXX.XXX.XXX.XXX 1 

サブネット 7 スク 

[XXX.XXX.XXX.XXX 1 

デフオルト プー トウ I イ 

[XXX.XXX.XXX.XXX 1 


ブライべート 1P 白め巧を WPIP A) によ 
る設定 


Disable 卜] 


|P1NGI こよるまを 


Disable |v 


DNS ヴーバのアドレス設定 

DNS サーバのアドレスを自曲)めじな 

巧する 


DNS サーバアト•レス(ほ巧*) 


1 Disable |v| 

[xxx.xxx.xxx.xxx 


|xxx.xxx.xxx.x な 

[XXX.XXX.XXXXXX 


本ストるとドメインをのまを 

本ストをとドメインをを白れめじ取得 
する 

本ストる 
トソインち 

ネットワーク I / F のアドレスを DNS に宜 
資する 

ネットワーク I / F のアドレスそ DNS サー 
バにを巧豆るする 


Disable iv 


LP-XXXX-XXXX 


Disable 卜 I 


Disable 卜 


ユニバーサルブラヴアンドブレイ試を 

ユニバーサルブラヴアンドブレイ巧を 
をちめにする 

1 Disable v ] 

デバイスを 

1 LP-XXXX-XXXX 1 



Rendezvous 巧をそち巧にする 

1 Disable |y| 

Rendezvous を 

[LP-XXXX 1 local 

Rendezvous ブリンタを 

[LP-XXXX 1 


國 
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IP アドレス設定 


IP アドレスまを 

W アドレスの巧巧ちホ 

「Manual | v| 

IP アドレス 

|xxx.xxx.xxx.xxx I 

サブネット 7 スク 

XXX . XXX . XXX . XXX 

デコォルト ヴー トウ I イ 

IXXX . XXX . XXX.XXX I 


⑥一盛べ-…自謝 ( A """ こ A I Disable F ] 


⑥ 一 P 1 NG による設ミ 


Disable jvj 


① IP アドレスの取得方ま 

IP アドレスの取得方法を還択します。初期値では [ Manual ] が違択されています。 



ダイヤルアップ環境でお使いの場合は注意が'必要です。な下のぺージをご覧く 
ださし、。 

面订 ぺージ「ダイヤル アッ プルータ使用時の注意」 


.[ Auto ] を選がすると、プリンタの電源を乂れるたびにプリンタドライバ上 
でプリンタポートの設をを変更するお要があります。そのため、 TCP/IP 印 
刷をする場合は、 [ Manual ] を選巧して IP アドレスを設ますることをお勧め 
します。 

• [ Auto ] を選がする場合は、本機を含むをプリンタの電源を入れる順番を決 
めておくか電源を常時オンにしておけば、電源を入れるたびにプリンタポ ー 
卜ををちする'必要はありません。 


項目 

内容 

Auto 

DHCP や巨 00 TP サーバか 6 IP アドレスをき動取得する場合に選択しまず。これ 6 の 
サーバがない環境では使巧できません。設定に閱しては各サーバの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

Manual 

蔥の [IP アドレス]欄で IP アドレスを設定する場合に選択しまず。 


③ IP アドレス 

[ IP アドレスの取得ち法]で [ Manual ] を逞択した場合は、ネットワークインターフエ 
イスの IP アドレスを人力します。ほかのネットワーク機器や、コンピュータでずでに 
使巧されている IP アドレスと重複しないようにしてください。 
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を意 


IP アドレスなどを設を、変更するときは、かずネットワーク管埋者に値を確 
認してくださし、。 IP アドレスがわからない場合はじ TF のぺージをご覧くださ 

し、0 

ぶ212ぺージ「設定する IP アドレスがわからない」 

工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.16 引に設をされていますが、製品 
の仕様上、初期のが態のままでは使用できません。この IP アドレス 
(192.168.192.168) を使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ IP アド 
レスを再入力することで使巧可能となります。ネットワークインターフェイ 
スの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて也、ず変更してください。 


③ サブネツトマスク 

サブネットマスクを人力しまず。初期値はに55.255 .255.0] です。 

④ デフオルトグートウエイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイじなるサーバやルータがある場合 
は、サーバやルータの IP アドレスを人力します。 

初期値はに55.255 .255.2 己引です。ルータがない場合は、初期値のままにしてくだ 
さい。 

⑥プライべート IP 自動指定 （APIPA) による設定 

DHCP サーバで IP アドレスが取得できない場合は、 [ 1朗 .254. 1 .1] 〜 [1 閒.2%254.25 4] 
の範囲で IP アドレスが自動的に割り当て6れます。使用する場合は， Enable ] を逞 
択します。 

ここで [ Disable ] が運択されており、 DHCP サーバなどから応答がない場合は， IP ア 
ドレスは初期値のままとなリます。 


⑥円 NG による設定 

PING による IP アドレスの設定をする場合は、 [ Enable ] を達択します 。 EpsonNet 
WebManager を使う場合は [ Disable ] を違択します。 

PING による IP アドレスの設定ちまについては、じ(下のぺージをご覧ください。 

な 240ぺージ 「 ARP / 円 NG コマンドでの IP アドレス設定」 
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DNS サーパのアドレス設定 


DNS サーバのアドレス設定 

DNS サー n のアドレスを自れ的に巧 
巧する 

I Disable |v| 

DNS サー n アト—レス(ほ巧) «) 

[xxx. XXX . XXX . XXX 

XXX . XXX . XXX . XXX 

|xxxxxx.xxx.xxx 



① DNS サーバのアドレスを自動的に取得する 

DNS サーバのアドレスを DHCP サーバか6自動的に取得ずる場合は， Enable ] を逞 
択しまず。 


⑤ DNS サ-バアドレス（使刷頃） 

DNS サーバのアドレスを入力します。 [ DNS サーバのアドレスを自動的に取得する] 
で [ Enable ] を違択している場合でも、 DHCP サーバか6応答がない場合は、ここで 
設定した DNS サーバのアドレスが使用されます。設定したアドレスは、上位か6優先 
的に使用します。使用しないフイールドには無効なアドレス （255.255.255.255) を 

取ぉしてくにごし)。 

ホストちとドメインちの設定 



木ストをとドメインるのまを 

本ストをとドイインをそ自かめに巧巧 
する 

I Disable jv] 

— 

本ストち 

|LP-XXXX-XXXXXX I 

トソインを 

I I 

— 

ネットワーク I/F のアドレスそ DNS じ登 
るする 

I Disable {v| 

ネットワーク I/F のアドレスを DNS ヴー 
バに度巧さ盘する 

I Disable | vj 


の ホストさとドメインさを自動的に取得する 

ホストをとドメインをを DHCP サーバか6自動的に取得する場合は， Enable ] を逞 
択します。 


②ホスト名、ドメイン名 

ネットワークインターフェイスを装着したホスト名およびドメインをを設定しまず。 
[ホスト名とドメインをを自動的に取得する]で Enable ] を違択している場合でも 
DHCP サーバから応答がない場合は、ここで設定したホストをおよびドメインをが使 
用されます。 


③ネットワーク I/F のアドレスを DNS に登録する 

ダイナミック DNS をお使いの環境で、設をしたホストをとドメインをを DHCP サー 
バにより DNS サーバに登録する場合は、 [ Enable ] を運択します。ネットワークイン 
ターフェイスの IP アドレスが DHCP によって変わっても、ホスト名はダイナミック 
DNS によって自動更新されます。 DNS サーバのアドレスとネットワークインターフェ 
イスのホストをとドメインをが自動取得であるか、手動で人力されていないと，設定 
できません。 
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④ネツトワーク l/F のアドレスを DNS サーバに直接登録する 

設定したホストをとドメインをを直接 DNS サーバへ登録ずる場合は、 Enable ] を逞 
択します。 [IP アドレスの取得方法]が [ Auto ] または [ Manual ] のどち6でも設定 
が巧能です。 

ユニパーサル プラグアンドプレイ設定 



ユニ M ■—サルブラヴアンドブレイ設を 

①一 

ユニバーサル ブラヴアンドブレイ各を 
をみ巧にする 


I Disable 肉 



②一 

デバイスを 

Ilp-xxxx-xxxxxx I 


①ユニバーサルプラグアンドプレイ機能を有効にする 

Windows Me t (降の、ユニバーサルプラグアンドプレイに対応した Windows で使用 
できるユ ニ パーサルプラグアンドプレイ機能を使用する場合は、 [ Enable ] を違択しま 
す。初期値は [ Disable ] です。 

ユニバーサルプラグアンドプレイ機能については、と rF のぺージをご覧ください。 

ぶ242ぺージ「ユニバーサルプラグアンドプレイ機能」 


( D デバイスち 

デバイスをを人力します。このを称は，ユニバーサルプラグアンドプレイ対応の 
Windows 上で使用されます。初期値は[プリンタを+ MAC アドレスの下6楠でず。 


Rendezvous の設定 


Rendezvous の設を 
Rendezvous 隹をぞち如こする 
(2) Rendezvous も 

\ Rendezvous ブリンタを 


③一 |r 


I Disable |v| 


I LP-XXXX 

[local 

I LP-XXXX 

I 


が 3 I Rendezvous 機能は 、 Mac 0 S X 1 0.2.4 凹降でご利用になれる機能です。 
ジ气 Rendezvous の設ま:方法については、下の ぺージ をご覧ください。 

z ^164 ぺージ 「 Rendezvous 磯能の設赴こついて」 


① Rendezvous 機能を有効にする 

Mac 日 S X 10.2.4 降で Rendezvous を使って巧刷する場合は、 [ Enable ] を選択し 
まず。 


©Rendezvous 名 

Mac OS X 10.2降で Rendezvous をお使いの場合は、 Rendezvous をを入力しま 
す。初期値は、ホストさ!が Rendezvous 名)じなります。 


③ Rendezvous プリンタ名 

Mac 0 SX 10.2 .4 W 降で Rendezvous をお使いの場合は、 Rendezvous プリンタ名)を 
入力します。入力した名前が、プリンタを追力□するときじ表示されるプリンタを I こな 
ります。 
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各頂§を設定を、[送信]ボタンをクリックします。 


W — — 、* H ： • 卜 1 AUI、- -,<iOu ん 


Rendezvous を 

ILP-XXXX [local 

Rendezvous ブリンタを 

Ilp-xxxx I 



クリック 


ユーザー名とパスワードの入力画面び表示されます。 

ユーザーをとパスワードは、工場化荷時では何も設走されていません。何も入力しな 
くても、 [0 K ] ボタンをクリックすると設をがを信されます。 



回 因 

lUn 



ByPsssword 


ユ-ヴ-る山)； C V 

バス。-ドの 

日 パの-ドをお巧するの 
£ 0 K 


ク U ック 


ユーザーをとパスワードを変更する場合は、次のメニューで巧います。 

. ユーザー名：啟赶-[オプション]メニューの、[管理を情報]-[管理者名]項目 
. パスワード：[設を]-[オプション]メニューの、[パスワー円-惭パスワード]項目 
と5= 208ページ「オプションの各種設定（[設走]-[オプション]メニュー）」 



「設をは正常に更新されました！」と表示されるまでは、ネットワークインター 
フェイスに情報を送っていますので、 プリンタの電源を切ったり、印刷データ 
をプリンタに送ったりしないでくださし、。 


設定は正常に更新されました！ 

I まちを々巧こするためこはリむットのち巧 
またはブリン5の g 巧の再巧入を L ■てください- 

L 々すぐリ忆3卜 I 


設定を有効にするため、[今すぐリ它ット]ボタンをクリックします。 


が3 I 1 P アドレスを変更した場合は、ここでリセットすると今回設をした IP アドレ 
ジち I スが有効になります。引き続き EpsonNet Config ( Web ) を使う場合は 、 EpsonNet 
Config ( Web ) の再読み込みが也、要です。新しく設をした IP アドレスを Web 
ブラウザのアドレスバーに入力して更新ボタンをクリックし 、 EpsonNet 
Config ( Web ) の再読み込みをしてください。 
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Rendezvous 機能の設定について 

ご利用の Mac OS X 10.2.4 じ(降で、 IP アドレスの取得方法に、 DHCP サーバおよび 
APIPA 機能を使うことで、ご利用になれる機能でず。ただし、ネットワークインター 
フェイスの Rendezvous 機能は、初期値では無効となっており、あらかじめ EpsonNet 
Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) または EpsonNet Config 
( Web ) を使用して Rendezvous 機能を有効 1 こ設定する必要があります。 


たで ~~I EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/白および Mac OS X ) による 
ジ号 Rendezvous の設を方法については、を EpsonNet Config のヘルプをご覧くだ 

さい。 


Q コンピユータに IP アドレスを設定します。 

な22 ぺージ「コンピュータのネ、ソトワーク設定」 

0 EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 8/9および Mac OS X)を使届しで、 
ネットワークインターフェイスに IP アドレスを設定します。 

ぶ42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


0 EpsonNet Config (Web) を起動しで、[設定]-[ネットワーク]メニユーの [TCP/ 
IP] をクリックします。 

な156ぺージ 「EpsonNetConfig ( Web ) でのネツトワークインターフェイス設定」 


Q [TCP/IP ] 画面の [ Rendezvous 機能を有効にする]ド□ップダウンリストから 
[Enable] を選がします。 


Rendezvous ^ 能をち巧にする 

I^Dbable 1 

Rendezvous ち 

[(R-IP3S! .local 

Rendezvous プリンタを 

| IR _ IP 3€| 


.還が 


ss 


0 [TCP/IP ] 画面の [ IP アドレスの取得方法]ド□ップダウンリストから [Auto] を選 
巧します。 


IP アドレスの方ま K Manual , 

IP アドレス 


サブネブトマスク 

[2 S 5.2 S 5.2 SS.O 

デフオルトゲートウIイ 

[2 SS . ZSS .2 SS .2 S ! 


-選択 


上で Rendezvous 磯能の設定は終了です。 Rendezvous を使って印!刷するには]:又下 
のページをご覧<ださい。 

な 92ぺージ 「MacOSX 10.2. x -10.3 .x の場合」 


EpsonNet Confiq (Web ) の使い方 - 164 

































[送信]ボタンをクリックしで、設定を有効にします。 



設を変更動作中は、プリンタの電源をオフにしたり、印刷データを送信したり 
しないでくださし、。 
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インデックスとメ ニユー 

EpsonNet Config ( Web ) のずベての画面で共通の、インデックスとメニュー（情報 
/設定）じついて説明しまず。 


インデックス 



① Home 

オープニング画面の[基本情報]が表示されます。 

② Favorite 

[管理を情報]で設走されたリンクホが表示されます。この項目を [ Favorite ] は> [才 
プション]-[管理を情報]の[お気に人りを]で変更することができます。 

⑤ He い/回 

ヘルプが表示されます。 

④ IJ ビジョン情報 

リビジョン情報が表示されます。 


EPSON 


エプソンのホームページ n Love EPSON 」 が別ウィンドウで表示されまず。 
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メニュ ー 

メニューには[情報]と[設定:]の2つのメニューがあります。 


情報メニュー 


プリンタとネットワークインターフェイスの設定状況を磕認できます。 

プリンタ 



デ J 七イス I 巧茹 

沿巧品‘ちき反 

巧巧 

お犯 I 【さが 

印刷れ巧 
づ U ンタモード巧:!を 

インターフ ■! ■づス I ちま反 

ネットワーク 

ま本巧郎 


項目 

内容 

デバイス情報 

ネットワークインターフェイスとプリンクの情 
報が表示されます。 

消窝品情報 

消耗品の使用状おが表示されます。 

確認 

各種ステータスシートの印刷により、プリン女 
とネットワークインターフェイスの設定状況を 
磕認できます。 

給お情報 

給紙装置の設定状況が表示されます。 

印刷動作 

プリン女の設定状況が表示されまず。 

プリンクモード環境 

各プリンタモード環境の設定が?得が表示されま 
す。 

インターフェイス情報 

各種インターフ X イスの設定が? 得が表示されま 
す。 


NetWare 

TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 

IPP 

SNMP 

Time 


詳細は以下のページをご覧ください。 

とす169ぺージ「プリンタ設をの確認（[情報]-ロリン 
夕]メニュー)」 

ネツトワーク 


項目 

内容 

基本情報 

ネットワークイン女ーフェイスの情報とプリン 
夕の状態が表示されます。 

NetWare 

NetWare の設定状況が表示されます。 

TCP/IP 

TCP/IP の設定:状況が表示されます。 

AppleTalk 

AppleTalk の設定状況が表示されます。 

MS Network 

MS Network の設定状況が表示されます。 

IPP 

IPP の設定状況が表示されます。 

SNMP 

SNMP の設定が況が表示されます。 

Time 

女イムサーバの設定状況が表示されます。 



詳細は以下のページをご覧ください。 

な173ぺージ「ネットワークインターフェイス設定:の確 
認（[情報]-[ネツトワーク]メニュー）」 
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設定メニユ ー 

プリンタ、ネットワークインターフェイス、オプションじついて、項目ごとに設定で 
きます。 



おがI【きま反 

En 刷れれ 
づリン々モード巧巧 

インターつ1イスI芭ま反 

ネットワーク—— 


プリンタ 


項目 

内容 

給お情報 

給紙装置を設をします。 

印刷動作 

プリン女の印刷動作を設定します。 

プリンクモード環境 

各プリンクモード環境を設定しまず。 

インターフェイス情報 

各種インターフェイスを設ちします。 


詳細は W 下のページをご覧ください。 

^17已ぺージ「プリンタの各種設定（[設を]-[プリン 
夕]メニュー)」 

ネツトワーク 


NetWare 

TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 

IPP 

SNMP 

1 ime 



項目 

内容 

NetWare 

NetWare を設定します。 

TCP/IP 

TCP/IP を設定します。 

AppleTalk 

AppleTalk を設定します。 

MS Network 

MS Network を設定します。 

IPP 

IPP を設定します。 

SNMP 

SNMP を設定します。 

Time 

女イムサーバに閱する設定をします。 


詳細は w 下のページをご覧ください。 

公198ぺージ「ネットワークインターフェイスのを種設 
を（[設定]-[ネツトワーク]メニュー)」 

オプション 


項目 

内容 

管理者情報 

管理者をと.インデックスの [Favorite] せら 
リンクする任意の URL などを設定します。 

リセット 

各種インターフェイス設定のリセ、ソトおよび本 
磯を工場出荷時設定に戻します。 

パスワード 

ネットワークインターフェイスの設走を保護す 
るために、パスワードを設走します。 


詳細は W 下のページをご覧ください。 

洗08ページ「オプションのを種設を（[設定]-[オプ 
シヨン]メニュー)」 
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本機の巧晶ディスプレイに表示されるメ、ソセージが表示されます。 

②エラー情報 

本機で発生しているエラー情報が表示されます。2つ W 上のエラーが発生している場合 
は、複数のメッセージが表示されます。 


情報メニユ ー 

[情報]メニューか6、プリンタとネットワークインターフェイスの設定状況を確認で 
きます。[情報]メニューのを画面では、[設を]メニュー、本機の操作パネル、また 
は EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9および Mac OS X )か 6 設定した 
内容が表示されます。 


プリンタ設定の確認（[情報]-[プリンタ]メニュー) 

プリンタの各種情報画面 I こついて説明します。 


が气 I 陥部]/ [設走:]メニューの、[プリンタ]のを種項目を表示するには、 Java 
ジ Plug-in がインストールされている'必要があります。次の画面が表示されたとき 
は URL をクリックし、ホー ムぺ ージから Plug-in をダウンロードしてく ださし、。 

わ巧し、の话巧に JavaiM PlurinfiM ンスト-ルさ n ていな、ため、本傑おはこネ拥し、たたけ 
ません， 

インストール方まじつ ■ 、て口.下記ホームベージをご参照ぶさい。 

々リ，リク ^^^^^ ^fctotto.//vvvvw'rlova-e 口 son'co'iD/pro 口 ucts/solution/nQtwsrk/epsonn が / eva/ 


デバイス情報 



① 


⑤ 


② 


渾 

⑤ 


デ"イス巧* 

モデルる 

EPSON LP-xm 

IP ホストる 

LP.XXXX.XXXXXX 

IP アドレス 

mxwDootxxx 

MAC アドレス 

00:孤00:〇氏助:阳 

y モ U 容量 

128MB 

HDDS1 

Hot AvaiMile 


①プリンタのメツじージ 


⑥⑦⑨⑨⑩⑩ 
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⑤ プリンタの状態 

プリンタの状態を示す W 下の色が、枠上に表示されます。 


表示 

内容 

青 

印刷可能または巧刷中です。 

黄 

ワーニング状態です。 

赤 

巧刷不可の状態です。 


④ ランプ（プリンタ状態表示） 

本機の状態が> 左か6ちに向かって下の3色で表示されまず。 


表示 

内容 

漏 

オンラインで印刷可能または巧刷中です。透明の場合はオフラインです。 

オレンジ 

データを受信中です。透明の場合は受信デークはありません。 

ホ 

エラーが発生しています。透明の場合はエラーはありません。 


⑥リモートコント□—ルボタン 

本機の操作パネルか6行える下の操作を実行できます。 


表示 

内容 

巧刷巧 

印刷可能状態とオフラインが態を切 y 替えます。 

エラー解除 

エラーが態を解除しまず。 

排ぉ 

用紙を排祇します。 

リセット 

ネットワークインクーフェイスの設定を有劾じします。 

ウォームアップ 

節電状態から復帰します。 


⑥ モデル名 

本機の製品をが表示されます。 

⑦ IP ホスト名 

本機のネットワークインターフェイスに設をされているホストるが表示されます。 

⑨ IP アドレス 

本機のネットワークインターフェイスに設定されている IP アドレスが表示されます。 

⑨ MAC アドレス 

本機のネットワークインターフェイスの MAC アドレスが表示されます。 

⑩ メモリ容量 

本機が装着するメモリの容量が表示されます。 

⑩ HDD 容量 

本機が装着ずる HDD (八ードディスク）の容量が表示されます。 


オプションの HDD が装着されていない場合は 、 [Not Available ] と表示されま 
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消耗品情報 



③ 


④ 


⑥ 

⑥ 


ののベ印刷枚数 

ご購人時の使用開始か6現在までに印刷した用紙の、累計枚数が表示されます。 

② カラー 印刷枚数 

のべ印刷枚数のうち、カラー印刷した用紙の累計枚数が表示されます。 

⑤モノク□印刷枚数 

のべ印刷枚数のうち、モノク□印刷した用紙の累計枚数が表示されます。 


④ Y/M/C/K トナー 

Y (イエ□一 h M (マゼンタ ）、 C (シアン ）、 K (ブラック）の各トナー残量がバー表 
示されます。 


参考 

トナーごとに表 7]^ される残量と、実際の残量との間には誤差が生じる場合があ 
ります。残量の表示は目安としてくださし、。 

⑥ 感化体ユニット 

感光体ユニットの使用量が表示されまず。 

参考 

表 W される使用量と、実際の使用量との間には誤差が生じる場合があります。 
使用量の表示は目安としてくださし、。 

⑥廣トナーボックス 

参考 

残量はバー表71^されませんが、@の[消耗品型番■エフーが況]の背景色が変 
化して、使用が況をお知らせします。 


⑦ミ肖耗品型番-エラー状ミ兄 

各消耗品の型番と、状態を示す W 下の背景色が表示されます。 


表示 

内容 

漏 

印刷巧能です。 

黄 

背景色の示す消耗品残量少です。 

赤 

巧刷不可能の巧態です。 
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巧認 


「宙留 

[テスト印! す 


CD I于スト巧曲 J ス子 一 #ス シート ， 1'-印届I ] 



のテスト印刷 

印刷したい項目を違択し、に P 刷]ボタンをクリックします。 


• オプションのネットワークインターフェイスカードが装着されていない場 
合は、 [ I / F 力ード情報]は表示されません。 

• オプションの PS 3 ROM モジュールが装着されていなし、場合は、 [ PS 3 ステー 
タスシート]と [ PS 3 フオントリスト]は表示されません。 


表示 

内容 

ステータスシート 

プリンタの設定状況を記載した、ステークスシートを巧刷します。 

ネットワーク情報 

ネットワークインターフェイスの設定状況を記載した、ネットワークステータスシート 
を巧刷します。 

I / F カード情報 

ネットワークインターフェイスカード（オプション）の設走状況を記載した、簡易版ネッ 
トワークステータスシートを印刷しまず。 

PS 3 ステークスシート 

Post Script に関するステータスシートを印刷しまず。 

PS 3 フォントリスト 

Post Script で使巧可能なフォントー覧を印刷しまず。 


給お情報、印刷動作、プリンタモード環境、インターフェイス情報 

これらの項目については、じ(下のページをご覧ください。 

とを175ぺージ「プリンタの各種設定（[設定]-[プリンタ]メニュー)」 
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⑩一現を時刻_ 2000-01-01 :〇:〇〇:〇〇 QWT+00:00 

I ステータス I 执 I 


⑩ 

の管理者名 

ネットワークインターフェイスの管理者をが表示されまず。 


おぉ [管理を名]は[設を]-[オプション]メニューの憎巧者情制で設をできます。 
々ち _ が208ぺージ「管巧封青報」 


(D 設置場所 

ネットワークインターフェイスの設置場所が表示されまず。 


が气 [設置場所]は[設を]-[オプション]メニューの[管理者情報]で設をできます。 

寥を が208ぺ-ジ「管理を情勘 


③ インターフェイスカード型番 

ネットワークインターフェイスの型番が表示されます。 

④ MAC アドレス 

ネツトワークインターフェイスの MAC アドレスが表示されます。 


ネツトワークインターフェイス設定の確認（[情報]-[ネツトワーク] 

メニュ ー） 

ネットワークインターフェイスの各種情報画面について説 B 月しまず。 

夏本情報 

ネットワークインターフェイスの情報と，プリンタの状態を確認できます。 

一一 さ^ち .MAC アドレスは、ネットワークステータスシートでも{産認できます。 

I ジち I と穿231ぺージ「ネットワークステータスシート」 

. プリンタステータスは自動的にはち巧されません。現をのステータスをミロり 
たいときは、[ステータスま巧]ボタンをクリックして最丢斤の情報に更丢斤し 
てください。 


① 一ち巧幹 

② 一設置卓所 


— 

•インターフェイスカード型ま 

Built-in 

— 

•MAC アドレス 

oo ： oooD ； oo ： oo：oo 

— 

•J \ードウエア/ S —ジョン 

Ver. 00.00 

— 

.ソフトウ1アバージョン 

Ver. 02.30 

— 

.モデルき 

LP-XXXX 


-ネットワークステータス 100 BAS 卜 TX, Full Duplex 


ーブリンタステータス が刷可能または e 禍 IJ 中 


③④⑤⑥⑦⑧⑨ 
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©A- ドウェアバージョン 

ネットワークインターフェイスの八ードウェアバージョンが表示されます。 

⑥ ソフトウェアバージョン 

ネットワークインターフェイスのソフトウェアバージョンが表示されます。 

⑦ モデル名 

本機のモデルをが表示されます。 

⑨ネツトワークステータス 

Ethernet の通信速度と通信モードが表示されます。 

⑨プリンタステータス 

プリンタの状態を巧6せるメッセージと、と J 下の背景色が表示されます。 


表示 

内容 

漏 

印刷可能または巧刷中です。 

黄 

紙残量少またはトナー/インク残量かです。 

ホ 

紙詰まり.おなし、トナー/インクなし.カバーオープン、オフライン、エラーのいず 
れかです。 


⑩現在時刻 

指をしたタイムサーバによる取得時刻が表示されます。 


が、 [現在時刻]はタイムサーバをおイまいの環境でのみ、正しく表示されます。 

参を が207ぺ-ジ 「 Time 」 


⑩[ステータス更新]ボタン 

クリックすると、プリンタの最巧情報が表示されます。 

NetWare 、 TCP / IP 、 AppleTalk、MS Network 、 IPP 、 SNMP、Time 

これ 6 の項目については、じ(下のページをご覧ください。 

とを198ぺージ「ネットワークインターフェイスの各種設定 （ [設定]-[ネットワー 
ク]メニュー)」 
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設定メニュー 

[設を]ニューから、プリンタとネットワークインターフェイスの各種設ををできま 
す0設定状況は[情報]メニューの各種項目しも表 7 F されます。 


• [設を]メニューのを種項目は、本機の操作パネルからも設をできます。詳 
細については、ユーザーズガイド （ PDF ) をご覧くださし、。 

• [設赴-[ネットワーク]メニューのを種項目は、 EpsonNet Config ( Windows ) 
/ (Mac OS 8/9および Mac OSX ) からも設をできます。ただし、 EpsonNet 
Config (Mac OS 8/9および Mac OS X ) からは Net Ware の設ま:はできません。 
ぶ42ぺージ「ネットワークインターフェイスの設ま:」 


プリンタの各種設定（[設定]-[プリンタ]メニュー) 

プリンタの各種設定画面について説明します。 


ザ气 I [情部]/ [設定:]メニューの、[プリンタ]のを種項目を表示するには、 Java 
ジ為 Plug-in がインストールされている'必要があります。次の画面が表示されたとき 
は URL をクリックし、ホームページから Plug-in をダウンロー ドしてくださし、。 


クリック 


お 1 吏し、の话巧に Java Plurin* 、 インストールされてしぶいため、本晚勒 3 こネ拥いたたけ 

ません， 

インストール方法にス，てに下記ホームペーソをごき照 C だみ，。 
►^tpi^^wvvw'Hove-epsoncoje/eroducts/solution/netvwrk/epsonnet/java/ 


給紙情報 


巧巧巧巧 


トレィ店巧 

巧巧しない こ^ 


トレ！•用巧ヴイズ 

A4 づ 

力坛ット1用巧ヴイズ 



力坛ット2用巧ヴイズ 


力坛ット3用巧ヴイズ 



力坛ット4巧 SR ヴイズ 


トレイ巧巧;5イブ 

苦あ S 二 J 


刀 tz ット1巧巧5イブ 

ち齡 二] 


刀 tz ッ ト 2 厢度5 イブ 

Not Instdfed 'J 

力坛ット3巧がタイプ 

Not Installed 'J 


力6 ッ ト4府ホタイブ 

Not Installed —| 


⑥- 


關」 


.① 

-感 

-③ 

■④ 

-⑤ 


冉ち 站棘 I J (2) 


①トレイ優先 

優先したい給紙装置を選択します。 


がみ I [設定]-[プリンタ] メニ ューの[印刷動作]-[印刷書式]-[給紙で[自 
零ち I 動]が遇巧され、用紙トレイと用紙カセットに同じサイズの用紙がセットされ 
ている場合に有効です。 
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項目 

内容 

優先しない 

用紙カセツトか6の給紙を優先します。 

優先する 

用紙トレイか6の給祇を優先しまず。 


感トレイ用紙サイズ 

用紙トレイから給紙する用紙サイズを選択しまず。 


感力じツト1/2/3/4用紙サイズ 

用紙カセツトで設定した用紙サイズが表示されます。 

I — ~ ^ホ — I • オプションの 増設 カセットユニットが 装着され ていない 場合は、 [カセット 2/ 
ジ勺 3/4巧紙サイズ]に [Not Installed] と表示されます。 

• EpaonNe に onfig (Web) からは、用紙カセットの用紙サイズは設ま:できません。 
用紙サイズの変更は、用祇カセットの用祇ガイドを調整して巧ってください。 


④トレイ田紙タイプ 

用紙トレイから給紙ずる用紙タイプを違択しまず。 


⑥力它ツト1/2/3/4田紙タイプ 

用紙カセツトか6給紙する用紙タイプを違がします。 


.. 、 一ー オプションの増設カセットユニットが装着されていない場合は、[カセット2/3/ 
を与 4用紙タイプ]に [Not Installed] と表示され、用紙タイプは選巧できません。 


⑥[設定]ボタン 

お要な項目を設を後、[設定]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設ををは、[設を]ボタンをクリックしてください。[設を]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 


⑦[再読み込み]ボタン 

[給紙情報]での設走状況を、最新の状態で表示します。 
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© I / F タイムアウト 

ネットワークインターフェイスのタイムアウト時闇を、10秒単位で、20〜600 (秒) 
の範囲で人力します。 

© 表示言語 

本機の巧晶ディスプレイの表示言語を違択しまず。 

⑤ パネル□ック 

本機の操作パネルによる設定変更を禁止する場合は、[ずる]を選択しまず。[する]を 
選択した場合，操作ノ\°ネルか6は各種設をができません。 

④フェイスアップトレイ 

フェイスアップトレイ（オプション）の有無が表示されます。 

© LCD コントラスト 

本機の巧晶ディスプレイの表示濃度を、〇〜15の範囲で人力します。数字がルさいほ 
ど薄く、大きいほど濃く表示されます。 

⑥ 節電時間 

本機が EP 刷動作していない状態か6節電 モー ドになるまでの時闇を、1〜180 ( 分）の 
範囲で人力します。 


印刷動作 

表示する項目を還択して >さ■動作環境の設定を行います。 


①クリック • 


印刷な巧 

阳 i 堤境 


- L 


二 P 和ち式 
デバイス语巧 





«巿1» •4J 

本 a -，j 


-②選が 


巧通環境 




巧用な巧 


I巧1巧境 




ちち呈ち 

— 

If タイムアウト 

8D 

— 

をで吉發 

日ボ語 こ] 

— 

バネルロック 

しない ，| 

— 

：>1イスアッブトレイ 

' 

— 

LCD コントラスト 


— 

巧軍巧面 

60 


⑨ 


④ 
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•1 〜 4 のいずれかを入力した場合は、入力値は操作パネル等に表示されます 
が、設をは日分として有効になります。 

• [設を]-[プリンタ]メニューの[印刷動作]-[サポート]-[節電]で[し 
ない]を選巧している場合は [ OFF ] と表示されます。 


⑦[設定]ボタン 

を要な項目を設を後、[設定]ボタンをクリックします。設をが保をされます。 



を種項目を設を後は、[設を]ボタンをクリックしてください。[設を]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 


⑨[再読み込み]ボタン 

[共通環境]での設走状況を、最新の状態で表示しまず。 
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印刷書す 


(■巧9風巧 

t 即 J が： ゴ 



巧@1青式 

— 

な巧 

宜か 

d 

— 

用がヴ イブ 

宜か 

d 

— 

が巧 

フ*イスタウントレイ 

二] 

— 

用巧方向 

巧 

A 

— 

コビーけな 

I 

— 

巧小 

OFF ，」 

— 

おを IS 

法い 

jJ 

— 

イージ? n 正 

1 jJ 

— 

白巧ち巧 

ON ，」 

— 

自咖脯 

ON ，」 

— 

巧面扣机 

Not Installed 

d 


がじ方向 

Not Installed —| 


(© しぶ疋 J お K み;!^ II 


①給紙 

普通紙または上質紙で巧刷する場合の、給紙方法を違択します。 


項目 

内容 

自敦 

用紙がセットされている給紙装置か6給紙します。 

トレイ 

用紙トレイから給おします。 

カセット 1 

用紙カセット1か5給紙します。 

カセット2/3/4 

用紙カセット2/3/4 (オプション）か6給おします。 


• 普通祇、上質祇凹外の用祇は、用祇トレイにセットしてください。 

• オプションの増設カセ’ソトユニットが装着されている場合は、装着されてい 
る用祇カセットに応じて[カセット 2/3/4] を選巧できます。 

• [設を]-[プリンタ]メニューの[給祇情報]-[トレイ優先]で[優先する] 
を選がしている場合は、[カセット1/2/3/4]を選巧しても用祇トレイから給 
祇されます。 


® 巧紙サイズ 

給おする用紙の用紙サイズを還択しまず。 

③が紙 

排お先の用紙トレイを達がします。 


が3 オプションのフェイスアップトレイが装着されていない場合は、[フェイスアッ 

をち プトレイ]は表示されません。 


項目 

内容 

フェイスダウントレイ 

印刷面を下にして、フェイスダウントレイに排紙しまず。 

フェイスアップトレイ 

巧刷面を上にして、フェイスアップトレイ（オプション）に排紙しまず。 


参考 


①00 ⑩⑩彩 
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④巧紙方向 

用紙の EP 刷方向を違択します。 


項目 

内容 

m 

用紙の長辺を綱ち向として印刷し、巧刷結果が搬長（ポートレート）になります。 

横 

用紙の長辺を橫方向として印刷し、巧刷結果が横長（ランドスケープ）になります。 


⑤ コピー 枚数 

コピー印刷ずる枚数を，1〜999 (枚）の範囲で人力します。印刷するデータが何ペー 
ジわある場合は、ここで設定した枚数を印刷した後に次ページの印刷に移ります。 

⑥ 縮' J 、 

印刷データの縮ル率を違がします。 


項目 

内容 

OFF 

印刷データを等倍で印刷します。 

8096 

印)刷データを8096に縮ルして印刷します。 


@稱像度 

印刷画質を違択します。 


項目 

内容 

速い 

300 dpi で印)刷します。巧刷画質は落ちますが、速度を優先して巧刷します。 

きれい 

目00 dpi で巧刷しまず。速度は遅くなりますが、印刷画質を優先して巧刷します。 


⑨イメージ補正 

イメージデータの補正ちまを違択しまず。 


項目 

内容 

1 

標準の補正方まです。通常はこの設定で使用して<ださい。 

2 

. ESC / P または ESC / PS モードの場合： 

爵線が正しく印刷されないときに設定します。 

• ESC / Page モードの塌合： 

本磯に対応していないプリンタライバを使巧している場合で、グラフィックの問題 
があるときに設定します。 


^ 3 ESC / PS モードまた ESC / Page モードは、[設を]-[プリンタ]メニューの[プ 
ジち _ リンタモード環境]で設をできます。 


适)白組節約 

白紙自 ft 約機能を使用する場合は、 [ ON ] を違択します。白紙を約機能を使用すると白 
紙ページを印刷しないため，用紙を節約できまず。 
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⑩自動が撤 

自動排紙機能を使用する場合は、 [ ON ] を選がしまず。自動排紙機能を使用ずると、 
ネットワークインターフェイスのタイムアウト時に、プリンタ内に残っているデータ 
を自動的に EP 刷-排紙します。 


参考 

印刷 X - 夕によっては最後に排紙コマンドを送らない場合があります。そのよ 
うな場合に自動排紙機能を使用すると、プリンタ内に残ったデータを自動的に 
印刷*排祇します。 


⑩両面印刷 

両面印刷 ユニット （オプション）を使用して両面印刷をする場合は、 [ ON ] を運がし 
ます。 


■注意 I 

用祇カセットの用紙ボイドは、用祇サイズの目盛りに正しく合わせてください。 
用祇サイズが正し〈検知されないと、両面印刷できなし、場合があります。 


参考 

オプションの両面印刷 ユニットが 装着されていない場合は 、 [Not Ins ね lied ] と 
表示され、項目を選巧できません。 


⑩綴じ方向 

両面印刷の隐に、用紙を綴じる位置を違択しまず。 


参考 

オプションの両面印刷 ユニットが 裝着されていない場合は 、 [Not Installed ] t 
表示され、項目を選巧できません。 


項目 

内容 

□ングエッジ 

用紙の長辺端を總じます。 

シヨー ト エッジ 

用紙の短辺端を擺じまず。 


⑩[設定]ボタン 

'必要な項目を設を後、[設定]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 


名■種項目を設を後は、[設を]ボタンをクリックしてください。[設を]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 


海）[再読み込み]ボタン 

[印刷書ま]での設走状況を、最新の状態で表示します。 
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デパイス環境 




[ 巧刷動か 


1デバイス巧巧 




デバイス垣境 

— 

RIT 
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上3フ C ット 
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化面 
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© ■ 


① RIT 

RIT (輪郭補正機能）を使用する場合は， [ ON ] を選がします。 RIT 機能を使用すると、 
文字や写真画像の稱線補正や輪郭補正を行いまず。 


参考 

. RIT 磯能を有効じしてグフ六’ーシヨン （無 段階に変化する階 調） のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでくださし、。 

. カラー印刷の場合、データ上の色によっては RIT 機能が有効にならない場合 
があります。 

• RIT (Resolution Improvement Technology ) は、斜線や曲線などのギザギザ 
をなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能です。 

⑤トナー它ーブ 

トナー消費ををおする場合は、[ずる]を達がします。トナーセーブ機能を使用すると、 
カラー/モノク□のトナー使用量を節約します。 

参考 

トナーセーブ權能を使用すると、色の濃度を低くして印刷するため、カラー、 
モノクロ印刷ともに薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。試 
し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらなし、場合にご利用ください。 


⑤上オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値（垂直位置）を、 0.5 mm 単位で、 -30 mm (上ち向）〜 
30 mm (下ち向）の乾囲で人力します。 

④ちオフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット值（水平位置）を > 0.5 mm 単位で、 -30 mm (左ち向）〜 
30 mm (ち方向）の節囲で入力します。 
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⑤上オフ它ツト已 

用紙裏面の、印刷開始位置のオフセット値（垂直位置）を、 O . Smm 単位で、 -30 mm 
(上方向）〜 30 mm (下方向）の範囲で入力しまず。 

一一 气去 ~ オプションの両面印刷ユニットが装着されていない場合は 、 [Not Ins は lied ] と 
表示され、入力できません。 


⑥ちオフ它ツト己 

用紙裏面の、印刷開始位置のオフセット値（水平位置）を> O . Smm 単位で、 -30 mm 
(左方向）〜 30 mm (ちち向）の範囲で入力します。 


户、 — オプションの両面印刷ユニットが装着されていない場合は 、 [Not Ins は lied ] と 
をち 表示され、入力できません。 


⑦巧批サイズフリー 

用紙サイズフリー機能を使用する場合は、 [ ON ] を選択します。用紙サイブフリー機 
能を使巧すると、プリンタドライバで設定した用紙サイズと本機にセツトしてある用 
紙サイズが合つているか確認しまず。用紙サイズが異なっている場合はエラーを表示 
します。 


® 自動ェラー瞄除 

自動ェラー解除機能を使用する場合は、[ずる]を還択しまず。自動ェラー機能を使用 
すると、ェラーメッセージを約5秒圍表示した後、ェラーを自動的に解除して動作を 
継続します。自動ェラー解除機能を使用しない場合は、手動でェラーを解除して<だ 
さい。 

⑨ぺージェラー回避 

ページェラー回避機能を使用する場合は、 [ ON ] を違がします。通常は [ OF 円に設 
定し、ぺージェラーが発生するときだけ [ ON ] に設定します。 


• 複雑なデータ（で字数、図形などが非常にをいデータ）を印刷する場合、印 
刷動作にがし面像データの作成処理がちいつかないためにぺージェラーが 
発生することがあります。この場合は、送られてきた画像データに相当する 
本機のメモリやバッファを確保すると、ぺージェラーを回避することができ 
ます。 

• [ ON ] を選がすると、メモリ不足によるェラーを回避できる場合があります。 
[ ON ] を選巧してもェラーが発生した場合は、本機のメモリを増設してくだ 
さい （ [設を]メニューの[インターフ I イス情報]で、使用しているイン 
夕ーフェイスの[受信バッファ]設をを[最小]にすると、メモリを増設し 
なくてもエラーを回避できる場合があります。） 
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頭)紙種 

給紙する用紙の種類を選択します。 

• [厚紙]は、ハガキ、封筒、ラベル紙などの特殊紙や厚紙（紙厚：106〜1目 9 g / 
nf ) を給紙するときに選巧します。 

• [厚紙小]は、官製ハガキなどサイズの小さい用紙を給紙するときに選巧し 
ます。 

• [特厚紙]は、祇厚が170〜21目 g / m 2 の厚紙を給紙するときに還巧します。 


参考 


⑩紙面 

一度印刷した用紙の裏面に印刷する場合は、[裏]を達がします 


EPSON 製プリンタドライバにて印刷を斤う場合は、設をををちする'必要はあ 
りません。 


⑩[設定]ボタン 

あ要な項目を設を後、[設を]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設を後は、[設を]ボタンをクリックしてください。[設を]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 


⑩[再読み込み]ボタン 

[デバイス環境]での設定状況を、最ま斤の状態で表示します。 
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サポート 




[ 巧刷み巧 


レポ-卜 



①- 

② 一 F 




賊」 


非③ 


① 節電 

印刷可能状態から消費電力のかない節電モードに自動で移行させる場合は、[する]を 
選択します。 


参考 


節電モードを使用する場合は、[設を]-[プリンタ]メニューの[印刷動作]- 
[共通環境]-[節電時間]で節電モードに移行するまでの時間を設をできます。 


© [設定]ボタン 

必要な項目を設定後、[設定]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



各種項目を設を後は、[設を]ボタンをクリックしてくださし、。[設を]ボタン 
をクリックしないと、各種設をが本機に保存されません。 


感[再読み込み]ボタン 

[サポート]での設定状況を、最新の状態で表示します。 
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カラー レジ調整 



参考 


プリンタの輸送後や感光体ユニットのであ後など、印刷結まに色版のずれ 
( CMYK ち■色の色ずれ）が発生する場合は、カラーレジ調整を斤って色ずれを 
補正します。 


① Cyan/Magenta/Yellow カラーレジ調整 

カラーレジの値を、を色の [ Left ] [ Center ] [ Right ] にそれぞれ-750〜750の範囲 
で入力しまず。 


^ 3 入力する値については、②でカラーレジ調整シートを印刷して巧認してくださ 

ジちい。 


⑤ カラーレジ調整シート 

[印刷]ボタンをクリックずると、カラーレジ調整シートが印刷されまず。カラーレジ 
調整シートの見ちとカラーレジの調整ち法じついては、ユーザーブガイド （ PDF ) を 
ご覧 < ださい。 

⑤[設定]ボタン 

お要な項目を設定後、[設定]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設ををは[設を]ボタンをクリックして、②でカラーレジ調整シー 
卜を印刷してくださし、。カラーレジ調整シートを印刷しないと、を種設をが本 
機にイ呆巧されません。 


④[再読み込み]ボタン 

[カラーレジ調整]での設定状況を、最新の状態で表示します。 
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プリンタモード環境 

表示する項目を還択して > をプリンタモード環境の設定を巧います。 


一 L ブリンタトド齡_ 


C1) クリック k pC/Page 过 | 

hr 卜 

— 透)選が 

1ほ巧凹巧 ■る <(1 

^ ^ オプションの PS3R0M モジュールが装着されていない場合は、還巧項目に 

ジち [PS3] は表示されません。 


ESC/Page 環境 


①復帰改行 

復帰改巧をする場合は、[する]を選がします。復帰改巧機能を使用ずると、 EP 刷デ ー 
夕がち余白位置を超えたときに、自動で改巧して次の行の先頭か6印刷を続けます。 

⑤改ページ 

巧ページをずる場合は，[する]を選がします。巧ページ機能を使用ずると、改行によ 
り印刷データが下余白位置を超えたときに、自動で改ページして次のページから印刷 
を続けます。 


⑤ CR 

復帰 （ CR ) の動作を違択します。 


項目 

内容 

CR 

復帰動作のみを巧います。 

CR+LF 

復帰 （ CR ) と同時に改行 （ LF ) 動作を巧います。 


「ブリンタモード是境 

lESC/Paqe ’Jf 
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④ LF 

改行 （ LF ) の動作を違択します。 


項目 

内容 

CR+LF 

復帰 (CR) と同時に改行 CLF) 敦作を行います。 

LF 

改行動作のみを巧います。 


⑥ FF 

己女ページ ( FF ) の動作を逞択します。 


項目 

内容 

CR+FF 

復帰 CCR) と同時に改ページ (FF) 動作を巧います。 

FF 

改ページ動作のみを巧いまず。 


⑥エラ-つ-ド 

夕字コード表にない文字データを受けたときの処理を違択します。 


項目 

内容 

OFF 

文字データを無視します。 

ON 

文字データをスペースじ置き換えます。 


⑦フオントタイプ 

r 幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2バイト系文字の全ちフォ 
ントと半ちフォントの優先度を選がします。 


項目 

内容 

1 

15 ポイント未満は半ちフォントを優先し、 1 日ポイント U 上は全角女字を優先して巧刷 
しまず。 

2 

全角フォントを優先して巧刷します。 

3 

半角フォントを優先して巧刷します。 


⑨フ すー ムオ ーバー レイ 

フォームオーバーレイ印刷をずる場合は> [ ON ] を達択します。 


参考 


オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールが本機に装着されていな 
い場合は 、 [Not Installed ] と表示されます。 


感フ オー厶番号 

フオームオーバーレイ ROM モジュール（オプション）に登録したフオームオーバーレ 
イ 番号を1〜日にの範囲で入力します。 


参考 


オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールが本機に装着されていな 
い場合は 、 [Not Installed ] と表示されます。 
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⑩[設定]ボタン 

お要な項目を設定後、[設定]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設ををは、[設を]ボタンをクリックしてください。[設を]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 


⑩[再読み込み]ボタン 

[ ESC / Page 環境]での設定状ミ兄を、最新の状態で表示します。 
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ESC/PS 環境 


の連続紙 

連続紙用の EP 刷データを、単票紙（カツト紙）用に縮小 EP 刷する動作を違択します。 


参考 


[連続紙]設をは、 ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 


項目 

内容 

OFF 

印刷データを縮ルしません。 

F 15- B 4 ヨ〕 

381 X 279.4 mm (15 X 11インチ）の連備祇へのデータを、巨4横長の用紙に縮小し 
て巧刷します。 

F 15- A 4 ョ〕 

381 X 279.4 mm (1 己 X 11インチ）の連縮紙へのデータを、 A 4 橫長の用祇に縮ルして 
巧刷します。 

F 10- A 4 クテ 

254 X 279.4 mm ( lOX 11インチ）の連続紙へのデークを、 A 4 搬長の用紙に縮ルして 
巧刷します。 


②でまコード 

英数カナ文字コードを切り替えます。 


参考 


コード表については、オプションのリファレンスマニュアルを参照して < だ 
さし、。 

[文字コード]設をは、 ESC / P 用ソフトウェアを使用しているときに有効で 
す。 


項目 

内容 

カタカナ 

カタカナコード表を選択します。 

グラフィック 

拡張グラフィックスコード表を選ま尺します。 
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⑤お紙位置 

用紙の EP 刷晶始位置を違がします。 


参考 


[系合紙位置]設をは、 ESC / P 用ソフトウ I アを使用しているときに有効です。 


項目 

内容 

8.5 mm 

8.5 mm の位置か6巧刷を開始します。 

22 mm 

22 mm の位置か6¢刷を開始します。 


④各国です 

英数カナ文字コード表の一部の記号を、どの国に対応させるかを運がします。日本、ア 
メリカ、イギリス，ドイツ，スウェーデンか6違択できます。 


ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウエアを使用しているときに有効です。 


⑥ピ □ 

英数カナ文字コードの「0」の書体を違択しまず。 


ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 


項目 

内容 

0 

の」を選択します。 

な 

「( D 」 を選択します。 


©田組位置 

横方向の印字範囲 （13 日巧）の幅の中で、用紙をどの位置に合わせるかを選択します。 


..* • ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウェアを使用しているときに有効で 

参、 す。 

• アプリケーシヨンソフトのプリンタ設をで PC - PR 201 H 、 シートフイーダを 
使用にしたときは、[中央]を選巧してください。 

• アプリケーシヨンソフトの左右マージン設をによっては、左右の一部が印刷 
されない場合があります。このときは、アプリケーションソフトで左右マー 
ジンを大きく設をしてください。 


項目 

内容 

左 

左位置に合わせます。 

中央 

中央位置に台わせます。[中央]を選択すると、オフセット量を選択できます。 

中央 + 已 

中央合わせで、オフセット量を +5 mm にします。 

中央-5 

中央合わせで、オフセット量を-日 mm にします。 
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⑦ちマージン 

ちマージンを違がします。 


参考 


ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 


項目 

内容 

巧紙幅 

使用する巧紙の巧刷保証領域いっぱいじ印刷します。 

136すち 

用紙サイズに閱係なく13目巧 （13.6 インチ）で印刷しまず。136巧に满たない用紙に巧 
刷するときは、用紙の巧刷保証領域を超える部分を切り捨てます。 


⑨漢ま書体 

漢字に使用ずる書体を選がします。 


ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 


⑨[設定]ボタン 

お要な項目を設定後、[設定]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設を後は、[設を]ボタンをクリックしてください。[設を]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 


⑩[再読み込み]ボタン 

[ ESC / PS 環境]での設定状況を、最おの状態で表示します。 
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PS3 環境 



参考 


オプションの PS 3 R 0 M モジュールが装着されていない場合は、 [ PS 3 環斑画 
面は表示されません。 


の エラーシート 

PostScript のエラー発生時にエラー状態を記載したシートを EP 刷する場合は、 [ ON ] を 
選択します。 


② Coloration 

Pos に cript でのカラー印刷モードを選択しまず。 


項目 

内容 

Color 

カラー巧刷を巧います。 

Mono 

モノク□巧刷を行います。 

TrueColor 

カラー巧刷を巧います。本磯ではに010「]と同じ巧刷方まとな y まず。 


(3) Image Protect 

カラー EP 刷でメモリが不足する場合のデータ圧縮ちまを逞択しまず。 


項目 

内容 

OFF 

メモリの不足などにより可逆圧縮をできない場合は.非可逆圧縮を行います。 

ON 

可逆圧縮のみを巧います。 [ ON ] を選択すると印刷時間が長くなります。 


④ [ 設定]ボタン 

怎、要な項目を設を後、[設を]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 


ま意 


を種項目を設を後は、[設を]ボタンをクリックしてくださし、。[設を]ボタン 
をクリックしないと、各種設をが本機に保存されません。 


⑤ [ 再読み込み]ボタン 

[ PS 3 環境]での設定状況を、最巧の巧態で表示しまず。 
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インターフェイス情報 



パラレルインターフェイス 


の パラレル I/F 

パラレルインタ- 
を違択しまず。 

⑤ ACK 幅 

パラレルインタ- 

-フェイスにコンピュータまたはデバイスを接続する場合は、惟う] 

-フェイスの ACK 信号のパルス幅を逞択します。 

項目 

内容 

短い 

パルス幅を約1 uS に設定します。 

標準 

パルス幅を約目 uS じ設定しまず。 

感ヌ又 方向指定 

パラレルインターフェイスの巧方向通信 （ EEE1284 準拠）のモードを選択します。 

項目 

内容 

ECP 

双ち向通信について、 ECP モード(こ対応します。 

OFF 

双方向通信を巧いません。 

ニフル 

双方向通信じついて、ニブルモードに対応します。 
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• [ニブル]と [ ECP ] は、どちらもヌリ方向通信のモードです。 

• [ ECP ] で使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイスやアプ 
リケーシヨンソフトが ECP モードにが応している也、要があります。 

• コンピュータやアプリケーシヨンソフトで特に指をがない場合は、[ニブル] 
を選巧してください。 


④ 受信バッファサイズ 

受信バッファのサイズを還択します。 


項目 

内容 

標準 

六モリ容量を、印刷描画巧データ受信巧にバランス良く配分します。 

最大 

メモリ容量を、デーク受信を重視して霞分します。 

最小 

メモリ容量を、巧刷描画を重視して配分します。 


ネットワークインターフェイス 
⑥ネットワーク I/F 

EpsonNet Config ( Web ) では> 惟う]のみ達択できまず。本機のネットワークイン 
ターフェイスを使用しない場合は、本機の操作パネルか6設をしてください。操作パ 
ネルによる設を方法については，ユーザーズガイド （ PDR をご覧ください。 

⑥受信パツフアサイズ 

受信バッファのサイズを還択します。 


項目 

内容 

標準 

メモリ容量を、巧刷描画巧データ受信巧にパランス良く配分します。 

最大 

モリ容量を、デーク受信を重視して霞分します。 

最小 

メモリ容量を、巧刷描画を重視して配分します。 
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USB インターフェイス 


⑦ USB l/F 

USB インターフェイスにデバイスを接続ずる場合は，[使う]を選択しまず。 

⑨ 速度 

USB インターフェイスのまをを逞択します。 


項目 

内容 

HS 

すべての USB 接続機器に対応しています。通常はこの設定で使用します。 

FS 

[ HS ] で正しく動作しない塌合は，この設定で使巧します。 


⑨ 受信バッファサイズ 

受信バッファのサイズを還択します。 


項目 

内容 

標準 

六モリ容量を、印刷描画巧データ受信巧にバランス良く配分します。 

最大 

モリ容量を、デーク受信を重視して霞分します。 

最小 

モリ容量を、巧刷描画を重視して配分します。 
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I / F 力ード設定 


参考 


オプションのネットワークインターフェイスカードが装着されていない場合 
は、 [ I / F 力ード設を]は表示されません。 


⑩ I/F 力-ド 

ネットワークインターフェイスカードを使巧する場合は、[使う]を還択しまず。 

⑩受信パツファサイズ 

受信バッファのサイズを選択します。 


項目 

内容 

標準 

メモリ容量を、巧刷描画巧データ受信巧にパランス良く配分します。 

最大 

モリ容量を、デーク受信を重視して霞分します。 

最小 

モリ容量を、巧刷描画を重視して配分します。 


⑩[設定]ボタン 

み要な項目を設を後、[設を]ボタンをクリックします。 



[設を]ボタンをクリックしただけでは、設を内容は本機に巧存されません。[設 
を]ボタンをクリック後に、[設を]-[オプション] メニ ューの[リセット] 
で[リセット]ボタンをクリックするか、本機の電源を再巧入してください。 


⑩[再読み込み]ボタン 

[インターフェイス情報]での設定状況を、最新の状態で表示しまず。 
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ネットワークインターフェイスの各種設定（[設定]-[ネットワーク] 

メニュ ー） 

ネットワークインターフェイスの各種設定画面について説 B 月しまず。 


NetWare 


[ NetWare ] ではすベての項目を入力できますが、お使いの NetWare の動作モー 
ドによって、 設をのか要な I 頁目が異なります。な下の説日月をご覧になり、を動 
作モードで必要な項目のみ設ましてください。 


NetWare 畐本設定 


参考 



NetWa re 基本設定 

①- NetWa re を使用する 

I Enable v | 

②一 

フレーム タイブ 

I Auto V I 

③一 

動作モード 

I Standby v ] 


① NetWare を使田する 

NetWare を使う場合は [ Enable ] を運択します。 

NetWare を使用しない場合や> ダイヤルアップ環境で NetWare を [ Enable ] にして 
おくと不都合がある場合に [ Disable ] を逞択します。 

@フレームタイプ 

フレーム タイプを違択します。 

③動作モード 

お使いの モー ドに合わせて達択します。 

NetWare を使用しない場合は [ Standby ] を逞択してください。 


モード 

項目 

4.XJ/5.XJ/ 目. X 」 NDS プリントサーバ 

NDS Print Server 

3.XJ/4.XJ バインダリプリントサーパ 

Bindery Print Server 

リモートプリンタモード 

Remote Printer 


'NSD Print Server ] または [Bindery Print Server ] を達択した場合は、次ぺージに 
進んで < ださい。 

[Remote Printer ] を違択した場合は> 下のぺージに進んでください。 

な200ぺージ「リモートプリンタ」 
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プリントサーバ / NDS / バインダリ 

[動作モード]で [NDS Print Server ] または [Bindery Print Server ] を違択した場 
合は、プリントサーバを設定します。 



ブリントサーバ 


I 

①一 

ブリントサーバ名 

| LP-X めな - XXXXXX I 

③一 

ポーリング間隔巧- 90) 

1〇 I sec . 

③一 

NetWare バスワード 

I I 



NDS 

1 

④一 

NDS ッリーを 

1 

(5) — NDS コンテモスト 

1 


バインタリ 

⑥ -2 ライマ I かイルサーバ 


の プリントサーバ名 

プリントサーバをを、半角英数47文字と J 内で人力します。 

初期値：プリンタを-ネットワークインターフェイスの MAC アドレスの下6巧 

⑤ポーリング間隔巧〜 90) 

通常は設定不要です。 

ポーリング圍隔を設定する場合は、5〜90 (秒）の範囲で入力しまず。 

詳細は NetWare の取キ及説明書をご覧ください。 

⑤ NetWare パスワード 

通常は設定不要です。 

ネットワークインターフェイスがプリントサーバへ□グインするためのパスワードを 
設定する場合は、半ち英数20文字と J 巧で人力します。 

④ NDS ツ IJ - 召 

[NDS Print Server ] を違択した場合のみ、ツリーをを半角英数31文字と J 巧で人力し 
まず。リモートプリンタモードの場合は、入力不要です。 


⑥ NDS コンテキスト 

[NDS Print Server ] を違択した場合のみ人力しまず。 

NDS コンテキストを設定する場合は、半ち英数255文字と J 巧で人力します。2バイト 
夕字は使えません。 

先頭に「」は付けないでください。リモートプリンタモードの場合は、入力不要でず。 

⑥プライマリファイルサーバ名 

(Bindery Print Server ] を違択した場合のみ人力します。 

プリントサーバが□グインするファイルサーバ名を設定する場合は，半ち英数47文字 
じ(内で入力しまず。 


必要な項目を設定後、[を信]ボタンをクリックします。設定び巧奋されます。 
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リモートプリンタ 

[動作モード]で [Remote Printer ] を違択した場合は、リモートプリンタを設走します。 



ソモートブリンタ 

1 

①一 

ブライマリブリントサーバ名 

ILP - XXXX-XXXXXX 1 

感 一[ ブリンタポートを号 (0-2 日 4) 

□ 


① プライマリプリントサーバ名 

プリントサーバをを、半角英数47文字]: J 巧で人力します。 

② プリンタポート番音 （0 -254) 

リモートプリンタのプリンタ番号を人力します。 

必要な項目を設定後、[を信]ボタンをクリックします。設定び巧奋されます。 


TCP/IP 

TCP / IP の設を画面については、下のぺージをご覧ください。 

な156ぺージ [EpsonNetConfig ( Web ) でのネツトワークインターフェイス設定」 
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AppleTalk 


① 一 AppleTalk を使用する ~ 

② —プリンタを I 

③ ーソーンを 


I triable vj 


化 P-XXXX-XXXXXX 



-r ヮークを号の取得ホ- 


手動設定時の 

-ネットワークま号の-65534) 


LaserWr iter 


1 Auto ィ 


[66534 I 


① AppleTalk を使巧する 

AppleTalk を使う場合は、 [Enable] を達がします。 


@プ U ンタ名 

プリンタをを半角英数32文字と J 巧で、プリンタを特定しやすいを前を入力しまず。 
初期値：プリンタを-ネットワークインターフェイスの MAC アドレスの下日巧 

⑤ ゾーンち 

ゾーンをを人力しまず。[ネットワーク番号の取得ち法]で [Auto] を選択した場合、 
ホを人力すると自動的に設定されます。 

④エンテイティタイプ 

プリンタのエンティティタイプが表示されます。 

⑥ ネットワーク番音の取得方法 

ネットワーク番号の取得方法を選がします。通常は [Auto] を選がします。 

⑥ 手動設定時のネットワーク番音 （0-65534) 

[ネットワーク番号の取得ち法]で [Manual] を違択した場合は、0か6日5534の範 
囲で人力します。 

⑦ [送信]ボタン 

'必要な項目を設を後、[を信]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 


ミち意 


を種項目を設定後は、[送信]ボタンをクリックしてくださし、。[送信]ボタン 
をクリックしないと、各種設をが本機に保存されません。 
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MS Network 


①一 

Microsoft ネットワ ■ —ク共有 
巧刷を使用する 


Enable v | 

②一 

ブリントサーバを 

Iepxxxxxx 1 

③一 

ワークグルーブ名 

j WORKGROUP 1 

感一 

其有名 

lEPSON ! 



① Microsoft ネットワーク巧有印刷を使田する 

MS Network を使う場合は> Enable ] を違択します。 

他のプロトコルを使用せず MS Network 環境でのみお使いの場合は、設定は不要でず。 


②プリントサーバち 

プリントサーバをを半ち英数15文字 W 内で入力します。ネットワーク上にある他の 
コンピュータと重複しないようにしてください。 

初期値： EP + ネットワークインターフェイスの MAC アドレスの下日が 

⑤ ワークグルー プ名 

Windows ネットワークで使用中のワークグループをまたはドメインをを、半ち英数 
15文字以内で人力します。 

④其有ち 

プリンタの共有をを半ち英数12文字 W 内で入力します。 LPT 1、 LPT 2、 LPT 3 、COM 
などは巧用できません。 


参考 


ネットワーク（ワークグループ）上では、このを前がプリンタちとして表示 
されますので、クライアントがプリンタを特をしやすいを称にしておいてくだ 
さし、。 


魯[送信]ボタン 

必要な項目を設定後、[送信]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設定後は、[送信]ボタンをクリックしてくださし、。[送信]ボタン 
をクリックしないと、各種設定が本機に保存されません。 
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IPP 


■IPP URL 

http://XXX.XXX.XXX,XXX,631/EPSON.IPP.Pnnter 

-ブリンタを 1 

lEPSON.IPP.Printer | 

-ロトション 

1 1 



① IPPURL 

IPP Ep 刷時のポートとなる URL が表示されまず。クライアントがポートを指をすると 
きはこの文字列を人力しますので、この URL をクライアントに巧らせてください。 
書式） http :// ネツトワークインターフェイスの IP アドレス：日31/下記の項目で設定 
したプリンタを 


@プ U ンタ名 

プリンタをを人力します。人力したプリンタをは、 [ IPPURL ] に表示されます。プリ 
ンタを特定しやすいを前を、半ち英数127文字じ(巧で入力します。 

⑤□ケーシヨン 

プリンタの設置場所を，半ち英数64文字じ(内で入力しまず。 

④[送信]ボタン 

お要な項目を設定後、[を信]ボタンをクリックします。設をが保をされます。 



を種項目を設ををは、[送信]ボタンをクリックしてください。[送信]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 
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SNMP 

SNMP コミュニティ やトラップ情報を設定します。 IP トラップと IPX トラップは、そ 
れぞれ4つまで設定できます。 


①ー コミュニティ 


② 一 IP トラツブ 

!トラップ1トラッブ2トラッブ3トラッブ4 

③ 一 IPX トラッブ 

1トラッブ1トラッブ2トラッブ3トラシブ4 


①コミュニティ 

クリックすると、 [コミュニティ] 画面が表示されます。 

© IP トラップ 

[トラップ1/2/3/4]をそれぞれクリックすると、各トラップ設定画面が表示されます。 

感 IPX トラップ 

[トラップ1/2/3/4]をそれぞれクリックずると、各トラップ設定画面が表示されます。 


コミュニティ 



① 

② 



① Read Only 

public と表示されます。 

( 2 ) Read/Write 

MIB Read / Write 権を持つ コミュニティ をを、半角英数32文字 W 内で入力します。 

③[送信]ボタン 

必要な項目を設定後、[送信]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設を後は、[送信]ボタンをクリックしてくださし、。[送信]ボタン 
をクリックしないと、各種設をが本機に保存されません。 
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IP トラップ 

IP トラップは 4 つまで設定できます。ここでは、[トラップ1 ] の画面を例に説明します。 


IP トラッブ-トラッブ1 



①トラップ 

IP トラップを有効にずる場合は> [ Enable ] を選択します。初期値は [ Disable ] です。 


@アドレス 

トラップを信先の IP アドレスを入力します。 

⑤コミュニティ 

コミュニティをを、半ち巧数32女字]; J 内で入力しまず。 

④ポート番音 

トラップを受け取るホストのポート番号を、〇〜日5535の節囲で、10進数で人力し 
まず。 


⑥[送信]ボタン 

お要な項目を設定後、[を信]ボタンをクリックします。設をが保をされます。 



を種項目を設を後は、[送信]ボタンをクリックしてください。[送信]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 
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IPX トラップ 

IPX トラップは 4 つまで設をできまず。ここでは、[トラップ 1] の画面を例に説明します。 



IPX トラッブ-トラッブ 1 

①一 

トラジブ 

1 Disable >^*1 

感一 

アドレス 

100000000:000000000000 1 

③一 

コミュニティ 

1 1 

(D — 

ソケットま号 

[xxxx] 



⑤ 


①トラップ 

IPX トラップを有娜こする場合は、 [ Enable ] を違択しまず。初期値は disable ] でず。 


@アドレス 

トラップを信先の IPX アドレスを人力します。 

書式）ネットワークアドレス；ノードアドレス （ MAC アドレス） 

⑤コミュニティ 

コミュニティをを、半ち巧数32文字]; J 内で入力しまず。 

④ソケット番音 

トラップを受け取るホストのソケット番号を、〇〜 FFFF の範囲で、16進数で人力し 
まず。 


⑤[送信]ボタン 

お要な項目を設定後、[を信]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設ををは、[送信]ボタンをクリックしてください。[送信]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 
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Time 


タイムサーバか 6 取得する時刻情報を設定します。 




① 一 I 時刻 

2000-01-01 00:00:00 GN/rr+00:00 1 巧別取得1 




タイムサーバ設定 

②一 

タイムサー" 

1 Disable v | 

③一 

タイムサーパ IP アドレス 

10.0 .0.0 1 

④一 

同巧間隔 (1-1 0080) 

の 

⑤一 

時差 ( GMTV - HHMM ) 

R イ阳 し 两 1 

(D — 

タイムサーバステータス 

無効 1 



⑦ 


①時刻 

ネットワークインターフェイスが取得する現在時刻を表示します。[時刻取得]ボタン 
をクリックずると時刻を再表示します。この時、[タイムサーバ設を]が [ Enable ] で 
あるあ要があります。 

⑤ タイムサーバ 

タイムサーバによる時刻合わせを許可ずる場合は、 [ Enable ] を還択しまず。 


③ タイムサーバ IP アドレス 

タイムサーバの IP アドレスを人力します。 

④ 同期間隔 (1-10080) 

タイムサーバへの時刻同期の聞隔を、1〜10080の乾囲で入力します。 

⑥時差 （GMT + / - HH : MM ) 

世界標準時 （ GMT ) か6の差を設定します。 


⑥ タイムサーパステータス 

タイムサーバとの接続状態を表示しまず。 


表示 

内容 

成功 

女イムサーバとの時刻同期が正しく巧われています。 

同期 

プリン每またはプリンタに接続された機器に時刻同期しています。 

失敗 

タイムサーバーとの時刻同期が失敗しています。 

無効 

時刻同期が行われていません。（[女イムサーバ]: disable]) 


⑦[更新]ボタン 

お要な項目を設定後、[更巧]ボタンをクリックします。設をが保をされます。 



を種項目を設を後は、[更新]ボタンをクリックしてください。[更新]ボタン 
をクリックしないと、を種設をが本機に保存されません。 
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オプションのを種設定（[設定]-[オプション]メニュー) 

オプシヨンの各種設定画面について説明します。 


管埋着情報 

ネットワークインターフェイスの管理ををを設定します。また、よく使う任意の URL 
を設定すると、インデックスの [ Favorite ] か6リンクすることができます。 


が、 [Favorite] のを前をを更している場合は、インデックスに設ましたを前で表示 
寥ちされます。 



の 管理者ち 

ネットワークインターフェイスの管理者をを，半角英数255文字 W 内またはを角127 
文字じ(巧で人力しまず。 

⑤ 設置場所 

ネットワークインターフェイスの設置場所を、半角英数255文字または全ち127文字 
じ(巧で入力します。 


⑤ お気に入り名 

リンクをを半ち英数20文字じ(巧または全ち10文字じ(内で入力します。 

④お気に入り URL 

リンクしたい URL を半ち英数64文字じ(内で入力しまず。 ftp : へのリンクはできません。 

愈 詳が 

リンク先の説明を半角英数64で字または全角32文字 t (内で人力します。入力した内 
容は本画面でのみ表示します。 

⑥ [送信]ボタン 

必要な項目を設定後、[送信]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 



を種項目を設定後は、[送信]ボタンをクリックしてくださし、。[送信]ボタン 
をクリックしないと、各種設定が本機に保存されません。 
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リセット 


各種インターフェイスのリセ、ソトおよび工場化荷時設定をします。 
終了のメ、ソセージが表示された6、更新は完了です。 


を意！ 


インターフてイスカードをリセットしようとしています 
統寸てもよろしいですか？ 


①- f リむ 卜〕 


②- Q エ巧化巧巧設定 〕 


①[リ它ツト]ボタン 

各種インターフェイスの設定を有効じします。 


が气 を設をの終了画面で[今すぐリセット]をクリックした場合やプリンタの電源 

をち を再巧入した場合は、ここでのリセットは不要です。 


③[工場出荷時設定]ボタン 

プリンタとネツトワークインターフェイスのすべての設定を工場化荷時の設定に戻し 
ます。 
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パスワード 

パスワードは、ネットワークインターフェイスの設走を保畫するためのものです。設 
定画面を開くときや、設定を保存するときに使います。 

パスワードは、半角英数20文字じ(巧で人力します（大文字•小文字が区別されます)。 


• 工場出荷時が態では、バスワードは何も登録されていません。 

• "スワードは 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9および Mas OS 
X ) と EpsonNet Config ( Web ) で共通に巧用するものです。それぞれのユー 
ティリティを使う場合は、バスワードの管理に注意してくださし、。 

• バスワードをちれてしまった場合は、ネットワークインターフェイスを工場 
出荷時の設をに戻す'必要があります。 

z ^236 ぺージ「ネットワークインターフェイスの工場出荷時への戻し方」 


①一 

旧バスワード 

I I 

感一 

新バスワイ ■ 

I I 

③一 

バスワードの再入力 

I I 



④ 


①旧パスワード 

現在使用しているパスワードを人力します。 


か、 一ー パスワードを設をしていない場合は、入力する化要はありません。 

寥ち 


③ 新パスワード 

新しいパスワードを人力しまず。 

⑤パスワードの再入力 

新しいパスワードを再人力します。 

④ [送信]ボタン 

怎、要な項目を設を後、[を信]ボタンをクリックします。設定が保をされます。 


注意 


を種項目を設を後は、[送信]ボタンをクリックしてくださし、。[送信]ボタン 
をクリックしないと、各種設をが本機に保存されません。 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説おします。 

参を 0 S 共通 . 

• Windows 95/98/Me. 

• Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 

• Macintosh. 

参 NetWare. 


2 6 7 8 9 
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全 OS 共通 

ろ ネットワークインターフェイスの設定びできない/ネットワーク印刷びできない 
処置1 ) 

まず、ネットワークステータスシートが印刷できるかどうかお認してください。 
ネットワークステータスシートの印刷ができない場合は、本磯の操作パネルの[ネッ 
トワーク I / F セッテイメニュ ー]- [ネットワークン F ] 設定が、[ツカウ]になってい 
るか確認してください。 

ネットワークステータスシートの EP 刷が可能な場合は、ネットワークステータスシー 
卜に印刷されたネットワークの設定に誤りがないかお認してください。 

^231ページ「ネツトワークステータスシート」 


処置 2) 

HUB 、ヶーブルなどが正常かお認してください。まず HUB を見て、デバイスが接続 
されているポートのリンクランプが点灯/点滅しているかお認してください。 

リンクランプが消灯している場合は、次のことをお認してください。 

. 他のポートに接続して、リンクランプが点灯/点滅するかどうか 
• 使用しているケーブルげ断線していないかどうか 


処置 3) 

TCP / IP で使用している場合は、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されて 
いるか確認してください。 

工場化荷時の値は [192.168.192.168] ですが，製品の仕様上、工場化荷時の状態の 
ままでは使用できません。この IP アドレス （192.168.192.168) を使用ずる場合は， 
工場化荷時の値を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力ずることで使巧巧能となり 
まず。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせてあず 
変更してください。 

ろ 設定する IP アドレスびわからない 


処置） 

外部との接続（インターネットへの接続，電子メールなど）を行う場合は、 JPN 1 C 
( http :// www . nic . ad . jp /) に申請を行って IP アドレスを正まに取得していただくあ要が 
ありますので、ネットワーク管理者へご相談ください。 

IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にも一切巧わないという条 
件のもとに、下記の範囲のプライべートアドレスをご使用になることわ可能です 
( RFC 1918 で規定されています)。 

プライべートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 
172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 
192.1日 8.0.1 〜192.168 .255.254 
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設定した IP アドレスび変わってしまラ 


処置1 ) 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) の TCP/IP の設 
定で， [ IP アドレスの設定方法]を[自動]に設定していないかをお認して固をアドレ 
スを設をしてください。[自動]を運がすると、プリンタの電源を人れるたびに， IP ア 
ドレスが変わってしまいます。 

な巳1ぺージ「ネツトワークインターフェイス設を」 


処置 2) 

[自動]に設をする場合は、プリンタの電源を人れる順番をまめていただくか、電源を 
常時オンにしておいてください。 


処置 3) 

TCP / IP の設をで、 [ PING による設を]のチェックが外れていることをお認してくださ 
い。チェックされていると，外部か6 ARP / 円 NG コマンドで IP アドレスが変更され 
てしまう可能性があります。 

印刷時間に時間か力、かる/データの末尾たソ^けた状態になる 


処置） 

接続されている HUB の通信モードに合わせネットワークインターフェイスの通信モー 
ドを固をさせてください。 

ネットワークインターフェイスの适信モードが初期値設定（自動認識）の場合、接続 
されている HUB の通信モード（全二重/半二重）が固をされていると、ネットワーク 
インターフェイスと HUB の通信モードに不整合が起きます。その結ま,プリンタの排 
紙ランプが点滅したままの状態になり、印刷ま度が異常に遅くなったり、またはタイ 
ムアウトにより末尾のデータが欠けた状態で化力されたりする場合があります。 
ユーザーズガイド （ PDA をご覧になり、接続されている HUB の通信モードに合わせ 
ネツトワークインターフェイスの届信モードを固をさせてください。 


EpsonNet Config (Windows) び起動できない 


処置） 

EpsonNet Config ( Windows ) のインストール後に > 0 S 上でプ□トコルやサービス 
の追化、削除を行うと 、 EpsonNet Config ( Windows ) が起動しなくなります。 
EpsonNet Config ( Windows ) を削除し、再インストールしてください。 

な221 ぺージ「ユーティリティの削除ちま」 

ぶ45ぺージ [EpsonNet Config fl / Vindows )」 
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EpsonNetConfig (Windows) の起動時に「ネットワークびインス!ルされてい 
ないため、 EpsonNet Config (Windows) を使用することはできません J と表示さ 
れる 

このメッセージは，次のような場合に表示されます。 

. コンピュータに TCP/IP JPX / SPX のどち6のプ□トコルも組み込まれていない場 

ム 

. コンピュータに TCP / IP プ□トコルのみが組み込まれていて、コンピュータの IP ァ 
ドレスが正しく設定されていない場合 

. コンピュータに TCP / IP プ日トコルのみが組み込まれていて、 DHCP サーバか6各 
種アドレスを取得する設を下で、 DHCP サーバが応答しない場合 


処置） 

[0 K ] ボタンをクリックずると EpsonNet Config Windows ) が起動する場合があり 
ますが、 TCP / IP の設定はできません。お使いのコンピュータのネットワーク設定を 
行ってください。 

な22 ぺージ「コンピュータのネツトワーク設を」 


EpsonNet Config (Web) び起動できない 


処置） 

EpsonNet Config ( Web ) を実巧するには> まず 、 EpsonNet Config ( Windows ) / 
(Mac OS 8/9 および Mac OS X ) 、 ARP / PING コマンドまたは本磯の操作パネルか 6 
ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定するあ要があります。現在の設定 
は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄でお認できます。 

とを43ページ「設定ちまの概要」 

^231ページ「ネットワークステータスシート」 

ARP/PING コマンドでネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定できない 
処置） 

ping コマンドを実行後 、 [Reply from (IP address )： ... J のメッセージがお1忍できず > 
「Request Time 0 ut 」 や [Reply from .'…: Destination host unreachable 」 などのメッ 
セージが表示される場合は > 接続しているネットワークケーブル、ネットワーク機器 
などのネットワーク環境をお認してください。なお、 ARP / PING コマンドによる設定 
は、同ーネットワーク上でのみ行うことができます。 
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EpsonNet Config (Windows) の[モデル名]に何も表示されす、 [IP アドレス]に 
[NONE] と表示される 


処置1 ) 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが初期値の場合、[モデルを]と [ IP ア 
ドレス]が表示されない場合がありますが、ネットワークインターフェイスの設をは 
行えまず。この場合、ネットワークインターフェイスは MAC アドレスで判別しまず。 
MAC アドレスは、ネットワークステータスシートの [MAC Address ] 欄で磕認でき 
まず。 

とす231ページ「ネットワークステータスシート」 

ネツトワークインターフェイスの設定を行うと、正しく表示されるようになリます。 


処置 2) 

EpsonNet Config (^ Windows ) の废示]メニューの[最新の情報に更新]を実巧し 
てください。 


処置 3) 

EpsonNet Config ( Windows ) の[ツール]メニューの[オプション]-[タイムアウ 
卜]で、描信エラーとする時園]を大きい値に設をしてください。この場合、 EpsonNet 
Config Windows ) の動作が遅くなる（探索に時圍がかかります）ためを意してくだ 
さい。 
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Windows 95/98/Me 


ろ EpsonNet Print を使って印刷した時に、ダイヤルアップ接続ダイア□グび表示される 


処置） 

ダイヤルアップでインターネットに接続するよう設をされている場合に、このメッ 
セージが表示されることがあります。キャンセルするとその後は正常に EP 刷されます 
が、 Windows 起動後の最ネ刀の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続す 
るよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 
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Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 


ろ EpsonNet Print を使って印刷した時に、ダイヤルアップ接続ダイア□グび表示される 


処置） 

ダイヤルアップでインターネットに接続するよう設をされている場合に、このメッ 
セージが表示されることがあります。キャンセルするとその後は正常に EP 刷されます 
が、 Windows 起動後の最ネ刀の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続す 
るよう設定するか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 

ろ Windows NT Server 4.0 経由で、管理舍夕1■のクライアントから印刷できない 


処置） 

プリントサーバ上でプリンタのアクセス権リストか6、に 「eater Owner ] が削除され 
ている場合、もしくは [Greater Owner ] の権利が[印刷]か[アクセス権なし]に設 
定されている場合にこの現象が発生しまず。正しく印刷するには 、 [Greater Owner ] 
の権利を[文書/ドキュメントの管理]に設をするを要があります。初期設定は[文 
書/ドキュメントの管理]でず。 
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Macintosh 


ろ t レクタにプリンタび表示されない (Mac OS 8.6-9. X ) 


処置） 

次のことを磕認してください。 

• Open Transport 搭載機種の場合 

コント□—ルパネルの [ AppleTalk ] で [ Ethernet ] が選択されているか 

• Open Transport 非搭載磯種の場合 

コント□ールパネルの[ネットワーク]で [ EtherTalk ] が選択されているか 

セレクタで AppleTalk が[使用]になっているか、 HUB 、 ケーブルなどのネットワー 
ク機器もあわせて確認して ください。 

0 [プリントじンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]の[追加]画面でプ□卜 
コルを選巧しでも、プリンタが表示されない （ MacOSX ) 


処置1 ) 

プリンタドライバがインストールされているかを確認してください。 

処置 2) 

次のことを磕認してください。 

.EPSON AppleTalk の合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で麽示：]ド□ップダウンリストか 
ら[内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] タブで、 [ AppleTalk 使用]にチエッ 
クががいているか 
.EPSON TCP/IP の±嘉合 

■[システム環境設を]の[ネットワーク]- [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスが設 
定されているか 

. ネットワークインターフエイスに初期值と^外の正しい IP アドレスが設定されてい 
るか 

• Rendezvous の ±嘉合 

EpsonNet Config ( Web ) の[設定:]-[ネットワーク]の [ TCP / IP ] タブで、 
[ Rendezvous 機能を有劾にする]が Enable ] に設定:されているか 
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NetWare 


ろ NetWare サーパ経由の印刷で、クライアントでは印刷び終了するび、プリンタから出 
力されない 


処置） 

サーバで丰ュ ー/プリントサーバのユーザーの中に、印刷を巧おうとしているユーザー 
が登録されているかお認してください。また 、 NetWare サーバに本機のネットワーク 
インターフェイスが□グインしているかどうか殖認してください。 


〇 EpsonNet Config ( Windows ) または EpsonNet Config ( Web ) び正しく起動し 
なレ 


処置） 

Microsoft の Service for NetWare Directory Service がインストールされているマシ 
ンでは 、 EpsonNet Config ( Windows ) または EpsonNet Config ( Web ) が正常に起 
動しない場合がぁリます。 

NDS サービスをご利用の場合は Novell クライアントサービスをインストールしてくだ 
さぃ。 

ろ EpsonNet Config ( Windows ) のリスト画面で、 IPX ブループにプリンタび表示さ 
れなレ 


処置） 

次の項目を痛認してください。 

. プリンタの電源がオンになっているか 

• ネットワークインターフェイスが 、 EpsonNet Config ( Windows ) を使用している 
コンピュータと同ーセグメントにあるか（同ーセグメントにない場合は，[ツール] 
メニューの[オプション]-[方法]で設定してください。） 

• EpsonNet Config ( Windows ) を起動する〕ンピュータか6、管理者権限で□グイ 
ンしているか 


0 EpsonNet Config ( Windows ) の起動に時間びかかる 


処置） 

コンピュータに Novell クライアントサービスなどをインストールしている場合や、 
Microsoft 社製 NetWare クライアントをインストールしている場合、ダイヤルアップ 
ネットワ—クに IPX を使巧するため ， EpsonNet Config ( Windows ) の動作が遅くな 
る場合があります。これ6が必要でない場合は、使巧しない設定にしてください。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 

①[コント□-ルパネル]画面で、[ネットワーク接続]をダブルクリックします。 
Windows 2000の場合は、[コント□ールパネル]画面で[ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続]をダブルクリックしまず。 
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② IPX / SPX 互換プ日トコルを使用しない接続をちクリックし、[プ□パティ]をクリッ 
クします。 

③ [NWLink PX / SPXNet 己 IOS 互換トランスポートプ□トコル]または [ NetWare 用 
クライアントサービス]のチェックを外します。 

• Windows 95/98/Me の場合 

① [コント□—ルパネル]画面で、[ネットワーク]をダプルクリックします。 

② IPX / SPX 互換プ日トコルを使用しないネットワークアダプタをダブルクリックしま 
す。 

③ [バインド]タブをクリックし、 IPX / SPX 互換プ□トコルや Novell NetWare クラ 
イアント用のプロトコルのチェックを外します。 

• Windows NT4.0 の場合 

① [コント□-ルパネル]画面で、[ネットワーク]をダブルクリックします。 

② [バインド]タブをクリックし、[バインドの表示]で[ずべてのアダプタ]を違択 
します。 

③ 使用しないネットワークアダプタの IPX / SPX 互換プロトコルや Novell NetWare ク 
ライアント用のプ□トコルを達択し、[お巧]ボタンをクリックします。 

ろ Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 から NetWare4.xJ 経由で印刷すると、 

NetWare のバナー ( 見出し）び印刷されでしまう 


処置） 

CSNW (Client Service for NetWare ) や GSNW (Gateway Service for NetWare ) の 
[印刷オプション]の設定で[見化しを印刷する]のチェックボックスにチェックされ 
ているためです。このチ； E 、 ソクを外すと，バナーは化力されなくなります。 

上記 0 S の[コント日ールパネル]で [ CSNW ] またはに SNW ] を起動し、[印刷才 
プシヨン]で[見化しを印刷ずる]チェックボックスのチェックを外してください。 
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0 Windows 95/98 から NetWare 経由で印刷を実行すると、巧のようなエラーび表示さ 
れて印刷できない 



サーバーコンソール画面では [out of disk space ] のメッセージが表示される 


処置） 

2つの原因が考え6れます。下記をご覧ください。 

. NetWare サーパの SYS ボリュームがいっぱいに近い状態です。 

この場合は NetWare サーバの SYS ボリュームの空きを増やして<ださい。 

. キューディレクトリへの書込み権限がありません。 

この場合は NetWare サーバの SYS ボリュームで，キューディレクトリへの書込み 
権限をちえてください。 
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その他の便利な機能の紹介 

ここでは、次の内容を紹介します。 


•プリ ンタドライパの自動インストール . 223 

参ネットワークプリンタのが態確認 . 224 

参ネットワーク管埋ツールのご案内 . 225 
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プリンタドライバの自動インストール 

プリンタドライバの自動インストール機能は、ネットワーク接続されたプリンタのエ 
プソン製 Windows 用プリンタドライバだけが利用できる機能です。 

任意のコンピュータにクライアント用のプリンタドライバを格納しておき、それをク 
ライアントがコピーすることで、プリンタドライバのインストール作業を簡略化する 
ことができます。プリンタドライバの自動インストールには次の方法があります。 
下記のユーティリティの詳細や人手ちまについては、 iU 下のページをご覧ください。 
な14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方法」 


EpsonNet InstallManager のプリンタドライバ自動インストール機能 

ネットワークプリンタのクライアント側のセットアップを、自動で斤えるソフトウェ 
アです。各クライアントが，管理者により作成•函付されたスクリプトファイルを実 
行ずるだけでプリンタのセットアップが完了しまず。ネットワークプリンタを，を数 
のクライアントで共有する隐に便利です。 


EpsonNet WebManager のプリンタドライバ自動インストール機能 

0 管理ユーティリティ EpsonNet WebManager をインス! -- ルしたコンピュータに、 
Windows 用のプリンタドライパをを納します。 

0 クライアント PC の Web ブラウザから管理者に指定された URL にアク t スすると、コ 
ンピュータにを納されでいるプリンタドライパび自動的にインス!ルされます。 
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ネットワークプリンタのが態確認 

ここでは，ネットワークプリンタの状態を磕認できるユーティリティを紹介します。 
これ6のユーティリティを活用すると、離れた場所じあるプリンタを自分のコン 
ピュータか6設定したり、トラブルを殖認することができます。 

下記のユーティリティの詳細や人手ちまについては、 iU 下のページをご覧ください。 
な14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方法」 


クライアント用ユーテイリテイ 

EPSON プリンタウインドウほ 

本製品に付属しているユーティリティで、対ま 0 S はプリンタドライバと同様です。 
ネットワークプリンタの用紙やトナー-感光体と、エラー内容などを確認することが 
できます。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の詳細については、ユーザーズガイド （ PDF ) をご覧 
ください。 


参考 


MS Network または IPP 印刷をする場合、 EPSON プリンタウィンドウロは使 
用できませんのでご注意くださし、。 


管埋者用ユーティリティ 


EpsonNet WebManager 

EpsonNet WebManager は> Web ブラウザべースのネットワークプリンタ管理ユー 
ティリティです。ネットワークプリンタの状態を確認できるほか、ネットワークに関 
する各種設定を巧うことができまず。 

プリンタの管理には業界標準の SNMP / MIB を使用していまずので， MIB に対応して 
いる化社製プリンタの管理も可能です（プリンタメーカによってプリンタ MIB の実装 
に一部違いがあり，同じ情報でも EpsonNet WebMan 明 er で取得できない場合があり 
まず)。 


その他の便利な機能の絕か一 224 









ネットワーク管理ツールのご案内 

EPSON では、オフィスの中でさ6にタカま的.効率的に EPSON プリンタをお使いいた 
だくためのネットワーク管理ツールをご提供しておりまず。 

印刷だけでなく、トータルなプリンタ管理を含めてご提案しております。ぜひごま用 
ください。 

ユーティリティの詳細や入手方法については、下のページをご覧ください。 

な14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの人手方法」 


ネットワークプリンタ管埋 


EpsonNet WebManager 


EpsonNet WebManager とは 

EpsonNet WebManager は Web ブラウザべースのネットワークプリンタ管理ユー 
ティリティです。 iU 下のようなネットワーク管理者の要望を解みします。 

• オフィスのプリンタの状態を常に巧握しておきたい 
• 管理するプリンタのエラー状況を一目で把握したい 
.エラーが起きたプリンタがどこじあるかをずぐ®りたい 
• ユーザーが使用ずるプリンタドライバのバージョンを一元管理したい 



EpsonNet WebManager を使うと 

ネットワーク上のプリンタを探し化して、集中管理できまず。オフィスごとや課単位 
のグループを作ることで、多くのプリンタでも効率的に管理できまず 。 EpsonNet 
WebManager が提化する機能を使うと、次のようなこと借掛ができます。 
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. プリンタの一覧や函置を ffi 握できます 

ネットワーク上にプリンタがを数を在する場合、それ6のプリンタすべてを巧握す 
るのは困難です。 EpsonNetWebMan 明 e「 を使えば、登録されているプリンタの一 
覧表を表示させることができるので、管理をは手元のブラウザでネットワーク上の 
プリンタを一括管理できます。また、プリンタに資産管理番号を付与して一覧表示 
することわできますので、資産管理に関する管理者の負担を輕減できます。 

さ6に、オフィスのレイアウト図にプリンタアイコンを配置して表示する機能に 
よって、プリンタの2次元的な配置位置を表示させることができます。プリンタの 
場所と状態を同時に管理できますので、障害発生時の早期解まを支援します。 

. プリンタで発生している問題（障害発生状況）を把握できます 

毎日9時、毎週月曜日など、指定した時闇聞隔で、管理しているプリンタで発生し 
ている障害の一覧情報を E-mail で受け取る（巧る）ことができます。また、障害の 
発生履歴を記録ずることもできまず。届いた E-mail や記録された履歴を元に、プリ 
ンタでの障害の発生頻度や、どのプリンタで障害がを発しているか（障害発生分布） 
など、障害発生の傾向わ®ることができます。障害発生の傾向を巧ることで、深刻 
な事態を招く前にお要な対策を講じることができ、プリンタをより安定して利用す 
ることができます。 

プリンタで発生している障害の内容は、プリンタの設置場所に行かな<てわ、手元 
のブラウザで巧ることができます。別の階や別の棟にあるプリンタであってわ、目 
の前のブラウザで障害の内容を®握できるので、わざわざ出向くことなく、困って 
いる ユーザー [こ電話で適切な対処ち法を指示することわできます。 

.プリンタの稼動状況と消耗品の残量を巧ることができまず 

プリンタの稼動状況や消耗品の残量推移の履歴（□グ ） を記録できまずので、これ 
6の履歴情報か6をプリンタの利用頻度をキ田握することができまず。利用頻度に関 
する情報を活用ずれば、消耗品の手配やプリンタの配置を最適化ずることができま 
す。 EpsonNet WebManager を使うことでプリンタをより有タカにミ舌用できるように 
な U ます。 

• プリンタドライバを収集•函布できます 

インターネットか6最巧のプリンタドライバを自動的に収集できます。また、収集 
したドライバは、実隐に EP 刷を実巧するクライアント （EP 刷を行うユーザー） のコ 
ンピュータへ、 Web ブラウザ経由で配信ずることわできまず。 

EpsonNet WebManager はインターネットと連携ずることができるので、ワンク 
リックでエプソンのホームページか6最新のプリンタドライバをダウン□-ドし、 
函巧巧能なお態で格納できます。クライアントは、通知された URL に Web ブラウ 
ザでアクセスし、プリンタを指をすることでプリンタドライバをインストール、印 
刷できるようじなります。 
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主な機能の紹介 

プリンタ管理 

EpsonNet WebManager はインターネツト標準のSNMPプ□トコルを使用して、ネツ 
トワークプリンタを管理する為にお要な情報を取得/設定します。 


模索-一覧 

■ネットワーク上のプリンタを探索し一覧表示が巧能 
■ネットワーク指をじよりルータを越えた先のプリンタも探索可能 
-特定のデバイス/特定のネットワーク/特定のアドレスに基づいた横索が 
巧肯 g 

-プリンタを一覧表示ずる隙の列項目はカスタマイズ可能 

グループ管理 

-管 a プリンタを論理グループに分けて管巧が巧能 

-レイアウト図を作成することで，プリンタの位置と状態を同時にお認可能 
(レイアウト表示） 

デバイス管理 

EpsonNet WebManager では管理ずるプリンクをデバイスと呼びます。 

-「デパイス詳細画面」により、プリンタのより詳細な状態-情報を磕認可能 
■プリンタ本体に表示されているメ 、ソ セージもリモートで確認巧能 
■ネットワーク設を-本体設定がリモートで巧能 
-障害発生/消耗品/穂動状況の□グ取得が巧能（□グ収集）^ 

-巧刷ジョブに関する情報の表示と巧刷の中止が巧能 
- E-Mail じよるグループ単位での定期的なが態の通知が巧能（障害通が 


対応ずる情報が取得可能なプリンタのみ表示可能でず。 

EpsonNet WebManager で取得した□グは指定された時聞間隔でファイルに化力されます。また、化力した 
ファイルを E-mail じ添がして発信することもできます。 

印刷ジョブ情報に対応した EPSON プリンクのみ巧能です。 

EpsonNet WebManager 上で設定した間隔で障害が発生していれば E-Mail で通知します。 
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ドライバ管理 

EpsonNetWebManager を使用すると、(下のプリンタドライバを管理できます。 

• EpsonNet WebManager で管理できる EPSON 製プリンタのプリンタドライバ 
(PostScript ドライバは不可） 

エプソンのホームぺージ (http://www.i-lo\/e-epson.co.jp/) で最新情報をご確認くだ 
さい。 

• EPSON 製 Windows 用プリンタドライバ 


ドライパ配信 

「ドライバ格納、ンール」じより FD/CD-ROM 等のメディアか6プリンタドラ 
イバを配布巧能な形態で格納 

クライアントは通知された URL に Web ブラウザでアクセスし、プリンタを 
指走することでプリンタドライバのインストールが可能 

インターネット 

速携 

インクーネットと連携し、エプソンのホームぺージ （http://www.i-lo\/e- 
epson.co.ip/) から最新のプリンタドライバをダウン□-ドし、配布可能な 
形態で格納可能 

(実際にプリン女ドライバを収集する際には上記 URL に自動でアクセスしま 
す。） 


Adobe Acrobat をお使いの方は、上記ホー ムぺ ージをご覧になる前に 、 Adobe 
Acrobat の[ファイル]/ [編集]メニユ —- [環境設赴- [ WebCapture ] の 
順にクリックし、 [ Web リンクを開く]を [ Web ブラウザ内]/ [ Web ブラウ 
ザで開く]に設走:してください。 


参考 
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EpsonNet NDPS Gateway 

EpsonNet NDPS Gateway は、 NDPS (Novell Distributed Print Services ) 環境で 
EPSON プリンタか 6 の印刷や、 EPSON プリンタの状態監視を巧能にするゲートウェ 
イソフトウェアです。 NDPS 技術を使って設計されていないプリンタでも、プリンタ 
の設定や状態の殖認ができまず。 EpsonNet NDPS Gateway ソフトウェアを使うと、 
NDPS ユーザーは NDPS のほとんどすべての機能を利用することができます。 



EpsonNet NDPS Gateway の特長は次の通りです。 

なの接続タイプをサポートします。 

キューベースプリンタ， IPX 環境での RP モード， TCP/IP 環境での LPR モードの3 
つのリモートプリンタをサポートしています。 

自動的にプリンタエージェントを作成できます。 

自動作成されたプリンタエージェントが自動的に検索され、ネットワーク上でパブ 
リックアクセスプリンタとしてすぐに使えます。 

双方向フィード•バック機能をサポートします。 

クライアントとプリンタ園の双ち向通信をサポートしまず。ジョブやプリンタの状態、 
トナー-感光体および紙の残量といった情報を、プリンタからリアルタイムで取得で 
きます。 

ピュア IP ベースの印刷と、 IPX ベースの印刷をサポートします。 

EpsonNet NDPS Gateway は，エプソンのホームぺージからダウン日ードしていただ 

けます。アドレスは下記の通りです。 

http :// www . i - love - epson . co . jp / 

~ ムこで ~ Adobe Acrobat をお使いのモは、上記ホームぺージをご覧になる前に 、 Adobe 
ジち Acrobat の[ファイル]/ [編集]メニュ ー- [環境設を]- [ WebCapture ] の 
順にクリックし、 [ Web リンクを開く]を [ Web ブラウザ内]/ [ Web ブラウ 
ザで開く]に設をしてください。 
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ネットワークステータスシート 

ネットワークステータスシートを印刷すると、ネットワークインターフェイスの設定 
の状況をお認することができます。ネットワークステータスシートには MAC アドレス 
や、設定した IP アドレスなどの情報が記載されています。 

ネットワークステータスシートの詳しい内容については、 W 下のページご覧ください。 
とす233ぺージ「ネットワークステータスシートの Ep 刷例（お]期値)」 


ネットワークステータス シー トの印刷 

ネットワークステータスシートは、本機の操作パネルを使用して EP 刷します。 


ま意 


プリンタの電源をオンにすると、しばらくの間ネットワークインターフェイス 
は初期化動作を行います（初期化動作中は2つのランプが緑点滅/オレンジ点 
灯になります）。初期化動作中にネットワークステータスシートの印刷を実行す 
ると、ネットワークインターフ I イスの状態が正しく印刷されない場合があり 
ます （ IP アドレスの欄に （ NONE ) と印刷される等）。このような場合は、し 
ばらくをってから再を印刷を実行してくださし、。 


参考 


本機の操作バネルの[ネットワーク I / F セッティメニュ ー]- [ネットワーク1/ 
円設をが、[ツカウ]になっているか確認してください。 


Q プリンタに用紙を t ットし、電源をオンにします。 

0液晶ディスプレイに、[インサツカノウ]または[它ツデン]と表示されていることを 
お認します。 

0 [► AtJ (3)]スイッチを2回巧します。 

液晶ディスプレイに[ステータスシート]と表示されまず。 
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0 [▼(4)]スイッチを 1 回巧します。 

液晶ディスプレイに[ネットワークジョウホウ]と表示されます。 



0 [►/4 J (3)] スイッチを1回巧します。 



• ネットワークステータスシート （3 枚）が EP 刷されます。ネットワークステータス 
シートの印刷には数秒かかります。 

• 印刷が終了後しばらくすると印刷巧ランプが点灯し、あ晶ディスプレイに[インサ 
ツカノウ]と表示されます。 
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ネットワークステータス シー トの印刷例（初期値) 


参考 


.( NONE ) と表示される項目は、有効な値を設をすると、その値が表示されます。 
.ネットワークステータスシートは、全部で3枚印刷されます。 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HH EPSON Network Status Sheet (1/3) HH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 


<General Information 〉 

Card Type 

MAC Address 

Hardware 

Software 

Printer Model 


EPSON Built-in 10 Base-T/lOOBase-TX Print Server 
00:00:48:XX;XX:XX 
XX. XX 
XX. XX 
LP-9800C 

XXXX-XX-XX XX:XX:XX GMT+XX : XX 


<Ethernet> 

Network Status 

<Netware ( 民 ） > 

Network Address 
Primary Frame Type 
Mode 

Print Server Name 
Polling Interval 
NDS Tree 
NDS Context 

Primary File Server Name 
Primary Print Server Name 
Printer Port Number 


100BASE-TX, Full Duplex 

Enable 

(NONE) 

(NONE) 

Standby 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 


<TCP/IP> 

Get IP Address 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
API PA 

Set using PING 
Acquisition way of DNS ADD 民 
DNS Server Address 


Acquire Host/Domain name 
Host Name 
Domain Name 

Register the NW I/F to DNS 
Register directly to DNS 
Universal Plug and Play 
Device Name 
Rendezvous 

Rendezvous Name 
Rendezvous Printer Name 
Rendezvous Service 


Manual 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

Enable 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

LP- 9800 C-XXXXXX 
(NONE) 

Disable 

Disable 

Disable 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LP- 9800 C HH 
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HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HH EPSON Network Status Sheet (2/3) HH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 


Enable 

LP- 9800 C-XXXXXX 


<AppleTalk ( 民 ） > 
Printer Name 
Zone Name 

Network Number Set 
Network Number 
Node ID 
Entity Type #1 

<MS Network(R)> 
Print Server Name 
Workgroup Name 
Share Name 

<IPP> 

IPP URL 
Printer Name 
Location 


Auto 
色百百 34 
XXX 

EPSONPAGEJ4 

Enable 

EPXXXXXX 

WORKGROUP 

EPSON 


(NONE) 

EPSON IPP Printer 
(NONE) 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LP- 9800 C HH 


付録- 2：34 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
HH EPSON Network Status Sheet (3/3) HH 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 


<SNMP> 

Read Community 
IP Trap 1 
IP Trap Address 1 
IP Trap Community 1 
IP Trap Port 1 
IP Trap 2 
IP Trap Address 2 
IP Trap Community 2 
IP Trap Port 2 
IP Trap 3 
IP Trap Address 3 
IP Trap Community 3 
IP Trap Port 3 
IP Trap 4 
IP Trap Address 4 
IP Trap Community 4 
IP Trap Port 4 
IPX Trap 1 
IPX Trap Address 1 
IPX Trap Community 1 
IPX Trap Socket 1 
IPX Trap 2 
IPX Trap Address 2 
IPX Trap Community 2 
IPX Trap Socket 2 
IPX Trap 3 
IPX Trap Address 3 
IPX Trap Community 3 
IPX Trap Socket 3 
IPX Trap 4 
IPX Trap Address 4 
IPX Trap Community 4 
IPX Trap Socket 4 


public 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 

Disable 

(NONE) 

(NONE) 

(NONE) 


<Time> 

Time Server Disable 

Time Server IP Address (NONE) 

Synchronize Interval (NONE) 

Time Difference(GMT+/-HH:MM) +XX : XX 
Time Server Status Invalid 


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LP- 9800 C HH 


ネットワークインターフェイスの工場出荷時への戻 
し方 


次の場合に、ネットワークインターフェイスを工場化荷時の状態に戻してください。 
•ネットワークインターフェイスじ誤った設ををした場合 

• ネットワークインターフェイスが誤動作をして、ネットワークインターフェイスが 
設定ユーティリティに表示されなくなった場合 

工場化荷時への戻し方は次の通りです。 


ネットワークインターフ I イスを工場出荷時の状態に戻すと、化のすべてのバ 
ネル設を値も工場出荷時の巧態に戻ります。 


参考 


Q 本機の電源をオフにします。 

0 [ジョブキャン t ル]スイッチを巧しなびら、電源をオンにします。 

液晶ディスプレイの表示が [SELECTYPE INIT ] と表示されるまで，約1砂圍[ジョ 
ブキャンセル]スイ、ソチを押し続けまず。 



押し続ける 
(約1秒間) 


0 液晶ディスプレイの表示が[インサツカノウ]と表示されたら、ネットワークステー 
タスシートを印刷しでシートの記載内容を確認しでくださし、。 

と矿231ぺージ「ネットワークステータスシートの印!刷」 
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ユーテイリテイの削除方法 

ユーティリティの削除方法を説明します。 


Windows 用ユーテイリテイ 


Q [スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]の順にクリックしで、[プ□グラムの追加 
と削除]をクリックします。 

Windows 95/98/ Me / 2000 / NT 4.0 の場合は、[スタート]ボタン-啟を]-[コント 
□—ルパネル]の順にクリックして、[アプリケーシヨンの追力□と削除]アイコンをダ 
ブルクリ 、ソク します。 



0削除したレユーティリティを選がしで、[変更と削除]ボタンをクリックします 

Windows XP Professiona ン Server 2003の場合は、[削除]ボタンをクリックします。 
Windows 95/98/ Me / NT 4.0 の場合は、[追由と削除]ボタンをクリ、ソクしまず。 

この後は、画面の指示に従ってください。 



クリック 
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Macintosh 用ユーテイリテイ 


が 3 MacOSX の場合 、 EpsonNet Config (MacOS X )を削除するには管理者権限 
ジブミ を もつユーザーでロ グイ ン する 也、 要があります。 


EpsonNet Config (Mac OS 8/9および Mac OS X )の削除方法を説明します。 

Q コンピユータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ツト 
し、デスクトツプの CD - ROM アイコンをダブルクリツクします。 

MacOS 8.6-9 .x の場合は、コンピュータに CD-ROM をセツトして次へ進みます。 


0 [Mac OS X 専田ソフトウェア]フ牙ルダをダブルクリックして開き、に psonNet ソ 
フトウェア]フォルダをダブルクリックして 、 [EpsonNet Config ] フ牙ルダをダブ 
ルクリックします。 

Mac OS 8.6-9 .X の場合は、 [EpsonNet ソフトウェア]フォルダをダブルクリックし 
まず。 

«インストーラ>> 

お使いの 0S 用の?イコソモ 
ダグ IW リククしてください 

感 感 

Mac OS 8/拥 Mac OS X巧 


Mac OS 8.6-9.X 


- 

MacOSX 巧 巧ソフトウェア 

P pi 

プリンタドライバ EPSON TrueType フォント MANUAL 

► p 3 p 

EpsonNet ソフトウ i ア EpsonNet World MyEPSON 


Mac OS X 


り 

_SETIMG 


0 に psonNet Config Ins ね llerX ] アイコンをダブルクリックします。[認証]画面が 
表示されたら、パスワードを入方しでください。 

Mac OS 8.6-9 .X の場合は、 [EpsonNet Config Installer 9] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

-ダブルクリック 

EpsonNet Config Installer 
X 

Q 表示された画面で[続ける...]ボタンをクリックします。 
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[ライじンス]画面の使巧許話巧客を確認し、[同意]ボタンをクリックします。 


[お読みください]画面の内客を確認し、[続ける]ボタンをクリックします。 

画面上部のド□ップダウンリストから[アンインストール]を選巧し、[アンインス 
I ル]ボタンをクリックします。 


EpsonNet Config Installer X 


①選が 


•►アジインス! -- ル 


(アンインストール]ボをン«クリヴクしてください， 

.EpsonNet Config Versionl.Os for MacOSX 
をアンインス!ルしまず， 


0 


aauf イスク •》tecinto*hHD'a>67VY>:t—ASnSr, 


Macin 阳 sh HD 


(7 ンインス! -- ル 




②クリック 


[続ける]ボタンをクリックします。 


楚 


化のアブリケーシヨンが実行している 巧 合，こ 
の 巧 巧は巧そまだん。 "巧け る"をクリックする 
と、 ミ 巧しているすべてのアプリケーシヨンを 
自拓 的に巧了します。"キでンセル"をクリック 
すると巧の状おにち0ます。 


C キャンセル'^ 卜 R ける 


この後は、画面の指示に従ってアンインス!ルします。 
[終了]ボタンをクリックします。 


.クリック 




0 


0 ⑩ 
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ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定 

ARP / PING コマンドから、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定する手 
順を説明します。 

ARP / PING コマンドは、次のを件の両方を満たしたときに使えます。 

• 設定に使うコンピュータが、ネットワークインターフェイスと同じセグメントにあ 
るとぎ 

. Windows に TCP / IP が正常に組み込まれ、設定されている場合 


参考 


本機の操作バネルの [ IP アドレスセツテイ]で [ PING ] が選巧されているこ 
とを確認してください。 [ PING ] が選巧されていない場合は、 ARP / PING コマ 
ンドからの IP アドレス設をはできません。 

操作バネルからの設を方法については、ユーザーズガイド ( PDF ) をご覧 < だ 
さい。 


ネットワークインターフェイスの IP アドレスを192.168.100 .201 (プライべートア 
ドレス）に設をする場合を巧に説明します。 


ゲートウェイアドレスの設定 

設定に使うコンピュータに> ゲートウェイアドレスを設ちします。 

Q グートウェイになるサーバやルータびある場合、そのサーバやルータのアドレスを設 
定します。 

ゲートウェイがない場合は自分自身のコンピュータの IP アドレスをゲートウェイアド 
レスに設定します。 

ぶ23ぺージ「コンピュータのネットワーク設を」 

0ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにし、に7ンドプ□ンブト]を起動し 
でください。 

Windows 95/98/ Me の場合は、 [ MS - DOS プ□ンプト]を起動してください。 

0 同 一 t グメント内の動巧中コンピユータ、またはルータやグートウェイびあれば、そ 
れらに対しで円 NG コマンドを実巧します。設定に使用しでいるコンピユータな列の 
機器に巧して、円 NG コマンドを実行しでくださし、。 

書ま） ping _ 最寄りのコンピュータなどの IP アドレスしは半角スぺース） 

例） IP アドレス192.168.100.101のコンピュータがある場合 
C :¥> ping _ 192.168.100.101 

PING コマンドが成功ずると 、 「Reply from 192.168.100.101: bytes =32 tinne <10 ms 
TTL =255」 というメッセージが表示されます ( time などの値は変動します）。 
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arp コマンドを実行しで、ネットワークインターフェイス(こ設定したい IP アドレスを、 
ネツトワークインターフェイスの MAC アドレスと関連巧けます。 


. IP アドレスは、ほかのネットワーク機器やコンピュータですでに使用されて 
いる IP アドレスと重複しないようにしてください。 

. MAC アドレスは、ネットワークステータスシートで確認できます。 

と豆"231 ぺージ 「ネッ トワークステータス シ ート」 


書式） arp _- s _ ネットワークインターフェイスに設定したい IP アドレス_ネットワーク 
インターフェイスの MAC アドレスしは半角スペース） 

例） C :¥> arp _- s _ 192.16 8.1 00.201 _00-00-48-93-00-0日 

ping コマンドを実行しで、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定します。 

書式） ping _ 手順4でネットワークインターフェイスに設定した IP アドレス 
しは半角スぺース） 

例） C :¥> ping _ 192.168 .100.201 

ping コマンドが成功ずると 、 [Reply from 192.168.100 .201: bytes 二32 time く 10 rns 
TTL 二255」というメッセージが表示されます ftime などの値は変動しまず)。 

ここで表示された IP アドレスが192.168 .100.201 であることを磕認しまず。 


. ここで 「 timeout 」 などのメッセージが表示された場合、 IP アドレスは正し 
く登録されていません。手順3から、再度設ををしてくださし、。 

• ping コマンドで IP アドレスを設をした場合、サブネットマスクは IP アドレス 
のクラスによって自動的に変更されます。ネットワーク環境に合わせてサブ 
ネットマスクおよびデフ オル トゲートウエイを変更する場合は 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) / (Mac OS 8/9 および Mac OS X ) から設をしてくださ 
し、。 設を方法については、じ(下のぺージをご覧ください。 

ぶ51ぺージ「ネットワークインターフェイス設定」 


ネットワークステータスシートを印刷します。 

ネットワークステータスシートに、ネットワークインターフェイスじ設定した iP アド 
レスが巧刷されます。ここで IP アドレスが正しく設定できたことを磕認しまず。 

ぶ 231 ページ「ネツトワークステータスシート」 
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ユニバーサル プラグ アン ドプレイ機能 

Windows Me 以降の、ユニバーサルプラグアンドプレイに対応した Windows から本 
機のネットワークインターフェイスを装着したプリンタを使う場合、次のような便利 
な機能が利用できます。 

Windows Me でこれらの機能を使用する場合は、じ(下のページをご覽じなり、[ユニ 
バーサルプラグアンドプレイ]をインス I ''ールしてください。 

な 244ぺージ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインストール」 


がち I ネットワークインターフェイスのユニバーサルプラグアンドプレイ機能は、初 
ジ 期設をでは無効になっています。使用するには 、 EpsonNetConfig ( Windows ) 
または EpsonNet Config ( Web ) から設定:してく ださし 、。 EpsonNet Config 
( Windows ) による設を方法については 、 EpsonNet Config ( Windows ) のへル 
プをご覧ください。 

z ^162 ぺージ「ユニバーサルプラグアンドプレイ設を」 


ユニサルプラグアンドプレイ機能 

Windows Me で利用できる機能を例に説明します。 

プリンタアイコンの自動表示 

プリンタ（ネットワークインターフェイス）をネットワークに接続するだけで、[マイ 
ネットワーク]にプリンタアイコンが表示されます。 




ファイルの損実をま示 W あちに入り姐ツ-ルのへ)レブ处 


>戻る，-►-互ななをレ ; L フォ M j I 堪を X 。 


アドレス也)輕7イネ。トワ-ウ 


マイネクトワ-ク 


查国盛^ 

たな點靖總ネ，すな 


このフォルタは、ホームネットワーウ上で 
用でき巧ちフォルタち自れ阿こま 
でけす。 

モデムの巧掃を iss しをり、を竖するじ 
は、[々.イ サ ル7‘,プ 友っ卜 つー ウ 1をウリ乂 I 
してくだみ、。 


巧す a こは' し 卞一し本 ッ ト 0- 
ザ-ド] ちほ用してくだれ k 

アイ〕ンを进巧すると、その!が月がまちミ 
わ巧. 
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プリンタ情報の表示 

自動表示されたプリンタアイコンをダブルクリ、ソクすると、プリンタの簡易情報が表 
示されます。 

プリンタの簡易情報表示には 、 Web ブラウザを使用します。 Web ブラウザは .Windows 
に標準で組み込まれているものをお使いいただけまず。 

ぶ154ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の概要」 



ネットワークインターフェイス情報の表示 

自動表示されたプリンタアイコンをちクリックして口□パティ]を違択すると、ネッ 
トワークインターフェイスの簡易情報 （ IP アドレスなど）を確認できます。 



IP アドレスの自動設定 

セグメント巧で適切な IP アドレスが自動的に割り当て6れるの HCP サーバまたは 
UPnP の機能によって、ネットワークインターフェイスの IP アドレスが自動的に設定 
される）ため、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定が不要です。 

ただし、 TCP / IPEP 刷をする場合は、手動で IP アドレスを設走することをお勧めしまず。 
とを43ページ「設定ちまの概要」 
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ユニパーサル プラグアンドプレイのインス トール 

Windows Me をお使いの場合は、次の手順でインストールします。 

Q [スタート]ボタン-[設定]-[〕ント□-ルパネル]の順にクリックしで、[アプリ 
クーシヨンの追加と削除]アイコンをダフ''ルクリックします。 

0 [ Windows ファイル]タブをクリックします。 

0 [コンポーネントの種類]-覧の[通信]をクリックし、[詳細]ボタンをクリックします。 



©クリック 


②ク U ック 


0 [ユニバーサルプラヴアンドプレイ]チェックボックスがチェックされでいない場さ 
は、チェックしで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

チェックされている場合はインス!''ール済みでずので、[キャンセル]ボタンをクリツ 
クしてください。 



①チェックがない場合 
はチェックを付ける 


②ク IJ ック 
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[コンポーネントの種類]-覧で、 [0 K ] ボタンをクリックします。インストールが始 
まります。 

インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。 

I — ~ ム- — ~I Windows を CD - ROM からセツトアップした場合は、その CD - ROM をコンピュー 

^ 巧 夕に挿入するように求めるメッセージが表示されます。 
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用語集 


A 


APIPA 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク磯器に対して IP アドレスを自動的に 
割り当て、利用するための機能。 DHCP サーバがを在しない小規模なネットワークな 
どで、 IP アドレスの割り当てと管理を巧う。 APIPA を利用することによって、ユー 
ザーはネットワークの IP アドレスを意識ずることなく、ネ、ソトワーク上のほかのクラ 
イアント等と通信することができる。 

AppleTalk 

すべての Macintosh に標準で付属する、 LAN システムの規格、もしくはネットワーク 
ソフトウエアの名称。 Macintosh の標準的なネットワークプ □ トコルになっている。 

ARP 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プ〇トコル群 I こ属するアドレス解決プ□トコ 
ル。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを檢索するときに用いる。相手のホスト 
が保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更する場合にも使う。 


D 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフオルト- 
ゲートウェイなどの TCP / IP 関連情報をサーバに間い合わせて自動的に設定ずるプロ 
トコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを自動的に割り当 
てる。 


DNS 

Domain Name System 。 ネットワーク上のコンピュータをと、その IP アドレスとの対 
応がけを行う仕組み。 IP アドレスは4巧の8ビット単位での数値のため、人闇にとつ 
ては覚え(こくい。そこで、人闇が覚えやすいようなを前（ドメインを）との対応を保 
存しておき、必要に応じてドメインをから IP アドレスへの変換を行う。変換を巧う 
サーバを DNS サーバという。 


E 


ESC/P 

Epson Standard Code for Printer 。 エプソンが開発したプリンタ制御コードの体系。 
ド、ソトインパクトプリンタに最初に搭載され、業界標準となっている。 

ESC/Page 

Epson Standard Code for Page Printer 。 ESC / P をべースにぺージプリンタ用に拡張 
したページ記述言語。ページ内での位置制御やグラフィックス描画、オーバーレイ（重 
ね合わせ）など、多彩な機能が組み込まれている。 
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ESC/PS 

Epson Standard Code for Printer Super 。 日本電気の PC - PR 系のプリンタが操用し 
ていた制御コードと ESC / P の双方の制御コードに対応した拡張版で、両者のコードは 
自動的に判別され、制御モードが切り替わるようになっている。 

EtherTalk 

Macintosh 用の LAN を実現ずるためのシステムの1つ。 Ethernet のケーブルを使っ 
て運用ずる AppleTalk ネットワークのこと D Ethernet インターフェイスを接続し、コ 
ント□ールパネルで田 herTalk を選択すればよい。 


H 


HUB 

ネットワークを構襲する際に'必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケープ 
ルを RJ -4 日モジュラージャックで接続し、スター型 LAN を構藥する。 


IPP 

Internet Printing Protocol 。 IPP を使うことにより、インターネットを経由しての印!刷 
が可能となる。 

IPX 

Internetwork Packet Exchange。Novell 社の NetWare のプ日トコル。 


IP アドレス 

IP による通信でネ、ソトワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス）のこ 
と。国内では日本ネットワークインフォメーシヨンセンター ( JPN に）が IP アドレスの 
登録手続きを代巧しており、ここから世界的にユニークな IP アドレスを取得できる。 


LPR 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート Ep 刷プ日トコル。 
TCP / IP 上で動作ずる。 


M 


MAC アドレス 

Media Access Control ~ P ドレス。ネットワーク機器に組み化まれている機器固有の物 
理アドレス。 

MIB 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP(Simple Network 
Management Protocol ) マネージャと SNMP エージェントとでやりとりされるネット 
ワーク管理のための一種のデータベースで J 日0じ(上のオブジェクト（管理対象）を含 
むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとに Ml 巨を持つ。 
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NDPS 

Novell Distributed Print Services 。 米 Novell 社の NetWare が提供ずる分散プリント 
機能。 NDPS によりプリンタ管理に要するコストの削減や、ネットワークを利用する 
ユーザーや管理者の生産性を引き上げることを目的としている。 

NDS 

Novell Directory Services 。 米 Novell 社の NetWare 4.0 W 降に搭載されているディレ 
クトリ■サービス機能。ユーザーやサーバ、プリンタなどの共有資源を一元管理でき 
る。各資源はツリー状のネットワーク構造で論理的に配置することができる。 

一度 NetWare に□グインすれば、それと J 降はそれぞれの NetWare サーバに□グイン 
することなく、ネットワーク全体のサーバやプリンタなどが使えるようになる。 

NetBEUI 

通信プロトコルの1つ。ネットワーク•アドレスの設をが不要だが、ルータを越えて 
の使用はできない。 

Net 团 0 S 

パソコン-ネットワーク巧の适信プ □ トコルと API の規約。 

NetWare 

米 Novell 社が晶発したパソコン LAN 用ネットワーク 0 S 。 IPX / SPX という独自プ日 
トコルを使用する。 

NWADMIN 

NetWare 4. x のファイルシステム管理ツール。ネットワーク管理をはツリー内のすべ 
てのオブジェクトを管理できる。オブジェクトの作成、オブジェクトのプ□パティの 
変更，コンテキスト上か6別の場所へのコンテキストの移動が巧える。また、ファイ 
ルシステム、ディレクトリサービスのトラスティ、、ソリーにあるすべてのオブジェク 
卜の有効な権利をお認できる。 


PCONSOLE 

NetWare 3. x のプリントサービス設定、管理ツール。 

PING 

TCP / IP が実装されたコンピュータ圍でを受信テストを行い，接続の痛認に使用するコ 
マンド。 LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設をに障害が発生している場合，障害 
箇所を特定ずる隐に、まず□-カル•ホストに対して ping コマンドを実行し、正常に 
TCP / IP が実装されているかお認する。 

PS 

PostScript 。 アドビシステムズ社が開発したページ記述言語。高品位の EP 刷ができる 
ため、 DTP 用のレイアウトソフトがこのおまをな巧している。文字-図形-画像など 
と、これ6の属性とぺージ内での位置を指をすることができる。1996年には PDF お 
まへの対応などを追力□した Level 3が発表されている。 
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Rendezvous 

Mac OS X 10.2. x から操用された LAN 内の通信プ日トコル 。 IETF (Internet 
Engineering Task Force ) で議論されている fZeroconfJ という技術がベースになつ 
ている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て、 IP アドレス 
に対するサービスをの割り当て丄 AN 内の Rendezvous 対応機器の認識という3つの 
作業を自動で行う。 


SNMP 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プ日トコル 
で、ネットワークの構成や、 HUB 、 ルータなどのネットワーク機器に関しての管理情 
報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」、ネットワー 
ク機器は「エージェント」などといわれる。 


TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プ□卜 
コル 。 RFC (Request for Comments ) の形で公開されているため、広く普及している。 


UPnP 

Universal Plug and Play 。 Microsoft の新损府で 、 Windows Me で磯能が提供されて 
いる。 Web ベースのプ□トコルを使って各種のデバイスが互いに存在を確認しあい、 
やり取りできるようじするちの。例えばプリンタをネットワークに接続するだけで、 
ネットワーク上でプリンタを認識することができる。 


インターネツト E 口刷 

Windows 2000以降の OS に実装されている機能。 Web ブラウザから、ファイア 
ウォールを越えた先にあるプリンタへ巧刷することができる。 


エンテイテイタイプ 

オブジェクトのタイプ。これにより、オブジェクトが正当なものであるか否かを識別 
できる。 
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ケ 


グー トウェイ 

クライアントのアクセスを代巧する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインター 
ネ、ソ 卜の闇にゲートウェイ.サーバを設置し、社内 LAN か6はゲートウェイ.サーバ 
経由でインターネットへアクセスする。異なるプ〇トコルのシステムやネットワーク 
を柜互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲートウェイとは 
区別する。 


コンテキスト 

NetWare の NDS で、ディレクトリツリー巧の各オブジェクトの配置を示すもの。会 
社名，組織名，部門名などの要素か6構成される。 


サフ’ネツトマスク 


TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±が届信でき 
る。したがってネットワーク部とホスト部とを区別するお要があり、その際に使用さ 
れるのがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に32ビットか6な 
り、クラス C では24ビットに55.255 .255.0) が標準で使用される。 


シールドツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて対にしたケーブル。 Ethernet や電話のモジュラーケーブ 
ル、 USB ケーブルなどに使われている。電気干渉に強い構造となっているものを、シー 
ル ド型と呼ぶ。 


ソーン名 

AppleTalk で設をされる、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的にあうた 
めのグループ。 


ダイナ S ック DNS 

IP アドレスとホストをの組み合わせを動的に更新する DNS 。 これにより、ホストの 
IP アドレスが DHCP によって変わっても、ホストをは維持される。 LAN 内にダイナ 
ミック DNS 対応の DHCP サーバがあ要。 
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ネットワーククラス 

IP アドレスは，ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって， A、C の3つ 
のクラスに分け6れる。たとえば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットがマスク 
されている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得する際にまをす 

な 0 


バインダリ 

NetWare3.x で、 ユーザー' グループ、ワークグループなどの構成要素をを義している 
データベース。 NetWa「e4.x 陶ま、バインダリの代わりに NDS を使用。 


フレームタイプ 

ネットワーク上の通信 （Workstation ^ packet ^ Clien りで、パケットに定義されて 
いるもの。サーバがサポートするフレームタイプに合わせて設定する。 

プ□キシサーバ 

インターネツトと接続する隐に> セキュリティをお保するために設置されるサーバ。 


ポート番音 

TCP や UDP が備える機能で、複数アプリケーションを同ーコンピュータまたはサー 
バ上で扱うための仕組み。 サーバやパソコンは、インターネットか6受信したパケッ 
卜を，ポート番号によって引きミ度すアプリケーションを特をする。 

ポーリング 

NetWare の、プリンタ環境設定オプションの1つ。ポートドライバ （NPRINTER) がを 
期的にデータポートを確認（ポーリング）し、データポートがプリンタにデータを転 
送する準備ができているかを調べる。 


ユニバーサルプラグアンドプレイ 

UPnP (Universal 円 ug and 円 ay) 。 Microsoft の新技術で、ネットワーク上のデバイ 
スを自動的に認識する磯能。この機能は Windows Met (降で提化されている。 
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